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着 区 或 作 二 5 

第 一 检 波 向 振 漫 的 同 朝 调 条 .，…”…，…”， 9 0。 承 询 源 (2) 

于 和 并 你 重 癌 的 近 天 下 RE 

稚 之 党 妥 下 计 二 让 二 让 六 下 二 基 区 间作 区 仙 有 

性 界 无 稍 电 展 驾 … (29) 

二 二 和 全 汪 二 仙人 全 生生 让 交 关 9 
简单 收 次 机 多 自动 音 昌 挫 制 和 青 《35) 
业 多 低 生意 的 上 下 二 今 赤 ( 入 ) 二 -期 陈 窜 测 (37) 
人 王 维 吗 ”(42) 

关 记 生 秆 他 古装 三 十 国宝 全 2 (45) 

中 玫 四 四 四 呈 括 入 称 量 款 验 .。 .…， :… … 2 ee 组 鹿 殴 (外 ) 
导 ” 乱 贸 电 常识 加 答 4) 
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可 
福 考 哺 亲 过 二 复刊 莹 着 让 放生 和 ee 相 oa ae (53) . 
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:= 三 


于 

实用 扰 牧 电 法 每 期 都 有 君 多 新 式 有 效 的 部 小半 献 奴 我 
ij 读者 ， 几 印 有 磊 列 印 音 者 均 经 中 政 实 克 坛 艇 ， 引 
人 庆生 8 
“所 以 吉 查 自 时 收 音 覃 ， 发 射 模 ， 超 类 让 机， 
痢 量 倚 吕 和 光 且 一 贡 扫 认 松 休 的 而 和 一 具有 是 个 入 家 的 各 
到 靖 直 这 作 拓 市 氏 ”各 让 可 以 成 功 *， 记 项 可 信和 探 用 国 


“本庄 是 读者 自己 的 刊 物 ， 要 等 确 生 实 用 保 拥 有 效 
唯 有 实用 无 特 电 亲 洛 1 光 全 信保 设 有 效 的 吉 路 ” . 
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误 用 侍 读 蕊 欠 斌 
DOHERTY 式 高 效力 放大 篇 路 








W.H. Doherty 先 生 是 美国 著名 的 倍 俩 实验 室 \Bell Laboratory ) 的 一 位 
青年 研究 员 ， 他 在 一 九 三 太 年 春 间 的 TRE 年 会 席 上 ， 发 表 了 一 -种 高 效力 的 放大 粮 
路 ， 谢 法 补 俩 以 前 乙 天 放大 牧 路 的 人 缺点， 应 用 二 种 Doherty 式 稳 路 之 后 放大 器 效 
能 伙 乎 能 匆 及 普通 乙 短 放大 入 路 的 二 倍 以 上 , 过 确 是 散人 的 发 明 ， 可 虱 的 是 ， 它 
的 原理 宰 企 过 讼 繁复 ， 不 能 广泛 的 破 入 探 用 ， 元 其 是 业 通 家 们 ， 更 感 不 到 十 分 册 - 
趣 ， 笔 者 坊 本 文 的 动机 ， 就 是 想 把 过 一 种 放大 和 缚 路 的 基本 原理 ， 详 狂 的 用 “通俗 ” 
计 法 来 把 它 解 释 一 下 ， 以 页 献 於 吾 前 进 的 夏 称 电 同 志 们 ! 


我 们 现在 先 回 头 去 把 普通 的 乙 类 放大 线路 来 温 物 一 下 o 


在 普通 的 高 遇 率 乙 类 和 放大 称 路 中 ， 放 天 等 窑 管 的 柱 航 负 压 置 於 屏 流 的 截 
止 点 ， 稼 路 完全 中 和 ， 屏 租 笋 路 也 交 连 到 通 当 的 荷 截 ( 乱 天 穆 或 次 航 放 大 ) 之 和 后 
: 过 时 候 要 是 柱 研 的 激励 询 访 电压 是 正 怠 波 


Jx 


7 的 交流电 ， 当 激励 电 胡 由 零 电 位 向 正 荷 五 向 

本 zi，， 增 如 时， 屏 流 和 天 稳 电 流 也 随 着 向 上 增值 ， 

可 -ix 但 是 ， 过 二 个 电流 上 蜡 到 一 点 屏 流 的 能 和 点 

之 后 : 那 未 即使 激励 电压 炎 入 增 加 ， 屏 流 和 

0 机 om | 天 稻 电 访 也 不 致 再 往 上 异 ， 徒 然 是 引起 放大 
ee 


当 放 大 管 的 福原 激 凯 电压 增加 ， 屏 旋 和 天 移 电 流 上 习 的 时 候 ， 同 时 屏 长 
有 `- 相 高 过 率 交 芒 电 历 产 生 ， 过 个 高 明 这 电 压 乃 是 加 落 放 直流 展 压 之 上 ， 巧 目 也 
是 随 激励 电压 而 直 称 的 上 晃 ， 。 








同 钳 到 了 一 此 最 高 值 之 后 ， 即 TO 
使 激励 电压 稳 粮 异 高 ， 它 的 数 ”” 
值 也 停止 增加 的 。 二 sm 
所 以 我 们 假使 机 得 到 
百 分 轴 幅 ， 软 入 放大 航 的 未 蛮 人 
幅 沿 居 电 压 必 须 减 少 至 天 牧 电 第 < 图 


流 饮 和 点 的 一 宇 * 也 就 是 说 琉 出 的 高 过 牵 忆 珠 减 步 一 咎 ”电力 减少 玛 四 修之 一 与 





1 二 称 十 二 其 
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一 客 用 垩 苇 理 锥 话 三 = 


恰 是 滤波 器 性 入 电压 的 一 中 ， 股 定 所 用 的 载波 管 和 三 罕 管 是 同 式 的 其 空 管 ， 屏 极 
直流电 压 人 等 ， 橘 葡 同 受 相当 相位 的 正弦 波 涩 剧 志 压 ， 极 同 管 的 梳 吕 雷 压 等 众 其 
屏 疲 截止 时 的 三 倍 ， 所 以 可 说 完全 没有 屏 愿 电流， 以上 都 是 未 性 幅 的 情形 。 


现在 载波 管 和 拭 膏 管 的 柱 极 如 同 受 激 肝 讯 号， 起 先 载波 管 的 屏 极 志 流 和 
屏 极 产生 的 交流 电压 路 涩 骨 忆 压 的 上 异 而 新 渐 境 加 ， 直 到 上 面 听 说 的 一 点 他 和 点 
估 止 ， 而 过 载波 管 坊 ee 

答 滤波 器 的 电力 也 到 

过 时 篇 最 高 点 ， 过 时 
候 私 崇 管 因 篇 梧 极 负 
压 相当 高 的 乡 故 ， 蓝 
没有 屏 极 电 流 ， 但 是 
要 是 激励 电 炎 压 灶 界 
高 ， 极 崇 管 的 屏 标 
电流 就 渐渐 自 雳 值 夫 
加 ， 当 然 它 的 屏 柑 也 
有 一 个 高 明 李 交流 电 0 

极 输 适 答 滤 波 部 分 ， 接 浊 而 电压 

各 个 电压 蜡 高 自 滤波 克 表 

器 方面 看 来 ， 用 是 荷载 电阻 值 的 坪 加 ， 过 一 点 也 就 是 双 部 穆 路 作用 的 主要 关 
键 o 





前 面 已 经 说 过 ， 江 式 滤波 中 有 一 个 继 阻 倒 吐 特性 (Impedance Inverting 
Characteristic) ， 特性 名 阻 固定 蛙 ， 输 入 和 梳 出 独 阻 成 反比 例 境 减 ， 现 在 极 崇 管 
一 端 的 粮 阻 饶 然 因 需 二 端 电压 增高 而 增加 ， 那 未 另 一 端 载 波 管 屏 回路 所 楼 的 纺 阻 
* 自 然 比例 的 减低 ， 过 和 煽 阻 的 减低 就 可 以 使 载波 管 的 核 出 电力 可 以 不 厌 高 率 电压 
的 增加 而 加 多 o(〈 原因 是 P= 了 2 /R， 志 压 固 定时 ，R 沽 低 ，P 当 然 大 一) o 


极 崇 管 的 柱 极 激励 每 德 增加 “直到 极 尝 管 的 桶 极 志 位 等 让 雳 篇 止 o 此 时 
极 岩 管 屏 标的 高 届 率 电压 就 等 区 载 波 管 屏 栋 的 电压 ， 而 二 四 监 空 管 的 荷载 有 劾 电 
阻 同 需 R， 但 载波 管 的 工作 特性 乃 是 配 基 2R 的 ， 现 在 荷载 电阻 减少 一 宇 而 至 R， 
检 出 常 然 加 一 倍 了 ， 极 崇 管 的 荷载 电阻 也 是 R ， 那 未 它 的 输出 电 腰 等 让 载波 管 所 
产生 的 ， 过 就 是 设 惊 答 荷载 的 电力 可 及 截 波 管 开始 柱 迭 电力 时 的 四 倍 ， 过 怡 送 合 
乎 百 分 铀 幅 的 条件 ; 在 疆 幅 最 高 点 时 的 嚼 间 志 力 窜 从 哉 波 电力 的 四 倍 虽 
RS 
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三 写 所 业 读 沼 锥 旗 三 王 = 


-| 








浅 2Doherty 式 放 大 线路 的 基本 作用 大 概 就 如 上 面 所 说 了 ， 不 过 主要 并 键 的 
才 不 致 售 出 播 理 发 生 失 贯 ， 一 般 的 放大 器 任 激 吉 电 礁 宇 恬 的 劾 率 钩 台 百 分 之 天 十 
, 现在 激励 成 少 一 牢 ， 那 未 蓝 率 证 有 百 分 之 三 十 了 ， 假 使 我 四 不 天 失 其 而 不 原 减 
低 劾 率 ， 和 结果 调幅 惊 出 然 正 千 胃 率 八 乎 自 载 波 熙 起 ， 完 全 要 被 形 制 ， 而 负 守明 人 扔 
能 保持 完整 。 


Doherty 氏 就 在 过 台 发 现 可 以 用 一 列 方 法 ， 以 补充 正 什 过 载波 电压 ， 而 
放大 器 的 劾 力 因 之 可 以 充分 提 
高 o 


载波 管 枉 洗 管 


过 种 方法 的 惟一 关键 
就 是 一 个 开 式 或 者 人 式 的 滤波 
器 ， 和 艾 如 第 一 图 ， 是 一 个 开 
式 的 滤波 器 ， 叱 的 特性 总 阻 
第 三 (Charactetristic 1mpedance ) 

局 六 届 2 二 的 放大 寻 忆 2 屋 了 本 友 古 世 ， 它 位 的 二 相同 请 大 
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假定 要 求 Z1 ; 
=2Zo/Z2 同样 Za=Zo2 /2 (三 ) 
罗 入 或 者 梳 出 端 是 电阻 的 ， 久 RiI 代 2 : 


Ri=Ze2 7V2Zs 


从 上 面 的 第 二 个 公式 ， 可 见 Z: 和 1Zs 的 疆 傈 恰 是 相反 ， 壁 如 Z" 阻 力 增 加 ， 
2 就 减低 ， 而 Doherty 式 高 刻 率 放大 生路 的 主要 作用 就 依 顿 各 一 点 ， 我 想 芒 者 一 
定 能 上 解 的 


第 二 峰 是 Doherty 式 线 路 的 主要 窍 楼 ， 吉 吉 一 个 丰 式 的 滤波 名 路 连 辕 在 
开 个 四 空 管 的 屏 极 牧 路 之 问 ， 芙 空 管 VT 名 和 需 载 波 攻 守 管 CGafrier Tube, TVs 乱 
极 灾 管 (Peaktube) ，R/2 是 荷载 电阻 ， 过 更 VTi: 是 五 颊 放大 ， 橘 三 恰 吉 屏 流 的 苓 
正点 ， 常 激 剧 讯号 最 大 而 致 引起 福王 电流 时 二 坊 出 最 天， 电力 力 出 也 是 最 大， 人 答 
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王 = 三 窜 用 亚 伟 乞 锥 旋 王 = 





滤波 铺路 赣 钨 电阻 ， 所 以 按 P= 了 2 /R 的 比例 ， 和 荷载 电阻 RX2 上 的 电压 ， 
相 式 滤波 器 除了 有 德 阻 倒置 的 特性 之 外 ， 膛 有 一 个 不 可 免 的 缺点 ， 就 是 泪 波 器 的 
二 端 电压 的 相位 被 还 延 九 十 度 相 角 ， 短 共 救 各 一 点 起 见 ， 载 波 管 和 极 罕 管 的 术 极 
之 闻 的 激励 电压 也 用 一 个 同样 的 工 式 滤波 器 ， 使 之 相位 相差 九 十 度 ， 那 末 屏 极 电 
压 可 以 同 相 ， 第 三 图 就 是 权 怪 粽 路 的 滤波 装置 ， 电阻 R 就 是 决定 滤波 名 路 的 软 太 
和 殖 出 阻力 之 用 ， 如 果 将 第 二 圆 和 第 三 图 合 俐 起 来 ， 我 们 就 得 到 第 四 贺 的 一 张大 
概 称 路 


因 篱 过 年 粮 路 的 屏 福 极 电 压 的 相位 北非 一 百 八 十 度 而 篇 九 十 度 ， 所 以 普 
通 的 中 和 天 方法 不 能 通用 ， 必 须 在 每 一 个 屏 极 间 多 加 一 个 调节 的 储 能 稼 路 ， 落 卉 加 
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一 段 中 和 粽 圈 ， 柱 极 也 同样 增加 二 个 储 能 和 圈 ， 以 什 和 前 报 的 交 连 可 以 厅 用 Link 
交 运 法 ， 过 全 部 的 完全 贸 路 就 如 第 五 图 ， 关 认 全 部 另 件 值 数 的 融 训 也 是 一 件 非常 
麻 需 的 工作 ， 如 果 有 多 数 芒 者 需要 的 ， 请 直接 写 信 到 本 刊 镶 符 部 来 ， 再 在 下 期 发 
表 ， 本 文 则 就 到 过 圳 结束 。 
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<== 富 用 瑟 捷 老 准 旗 


家 用 强力 放大 机 的 试 作 
应 用 相位 杰 换 原理 之 推 换 式 交 吉 


强力 放大 器 的 允 作 ， 似 乎 在 近来 天 引 起 了 -一 般 芒 者 的 典 味 ， 固 然 从 一 方 
面 讲 起 来 ， 婴 造 一 架 收 土楼 所 多 得 的 享受 要 求 得 众 快 得 和 多， 但 是 从 另 一 方面 而 咒 
， 言语 放大 器 也 有 其 不 可 包 向 的 应 用 处 所 ， 黎 如 说 自 己 爱 贡 的 唱片 ， 要 是 用 埋 里 
和 良好 的 放大 器 周 大 之 ，-- 定 比 收 土楼 中 收 到 的 另 有 -种 风味 ， 再 有 如 家 庭 训 有 小 
宴会 ， 也 可 以 借 此 冉 肖 些 理 欧 助 灸 ; 甚至 有 索 大 的 你 典 节目 更 可 以 增加 不 少 趣味 
”当然 上 述 的 种种 家 庭 问 的 用 途 需 要 的 电力 小 不 要 太 大 ， 就 是 吉 种 要 介 钻 的 一 架 - 
小 电力 的 已 足 狗 而 有 余 了 。 











从 遥 第 一 图 的 粮 路 图 看 来 ， 可 昂 竹 架 放 大 器 的 杰 造 非常 简 蛙 ， 凡 是 惯 苹 
自 秽 三 管 以 上 收 理 机 的 同志 ， 副 手 起 求 都 不 至 舍 有 困 将 ， 吉 圳 所 有 的 突 是 一 级 曙 


C 〇 
CD 
C> 
C 〇 > 
C> 
C 〇 
3 
C 
一 
C 
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-二 = 专用 于 情 筷 改 医 一 = 


压 放大 器 策 相 位 父 换 品 (Phase lnaverter) ， 以 下 便 星 椎 换 式 连接 的 强力 放 天 芙 窑 
管 ， 过 架 放 天 强 的 最 大 志 力 贮 出 人 概 近 八 个 呈 特 ， 用 一 只 十 二 对 口径 的 抠 南 时 
， 可 供给 一 百 个 人 的 险 蓝 。 


第 一 个 相位 爸 换 扶 罕 管用 是 6A6 时 空 管 ，6A6 用 是 一 个 双 思 的 三 极 管 ， 
在 过 吉它 的 第 一 忆 极 G: 用 作 第 一 级 放大 ， 它 的 办 出 轻 过 储 电 器 C* 而 绩 和 给 至 一 个 
绢 力 放大 管 42 的 福 匠 ， 而 
另 一 个 42 的 柱 极 电压 必须 
利 其 他 一 个 的 电压 和 塌 完 全 
相反 的 相位 ， 所 己 就 用 
6A6 的 第 二 三 极 部 分 作 相 
位 饮 换 工作 ， 过 驯 把 G， 
间接 在 Ri 上 和 从 .一 个 42 的 术 
极 上 取得 一 部 分 电压 ， 过 人 
个 电压 和 V。 和 三 极 的 相同 让 
; 约 明 芙 空 管 的 放大 之 后 从 P。 核 出 的 电压 因 需 三 极 管 的 至 权 电 且 始 移入 相反 相 
位 的 顺 傈 ， 的 相位 一 定 和 过 个 42 柱 标的 相反 ， 所 以 以 之 接 入 於 另 一 个 42 的 福生 
,就 同 应 用 入 压 器 交 圳 注 的 结果 一 样 了 6 


逼 机 器 中 所 用 的 另 件 非 常 的 简章 ， 玫 出 释 历 器 就 是 应 用 电动 描 声 器 上 的 
， 滤波 扼 制 图 也 是 描 整 器 卡 的 励磁 称 圈 ， 过 对 励 磁 圈 的 阻力 只 有 一 千 欧 姆 ， 假 如 
是 二 千 五 百 欧 姆 的 “电源 爸 历 器 的 的 增加 ， 方 可 使 逢 疲 
部 分 的 坟 出 电 历 不 敌 低 记 二 百 八 干 伏 股 











稳 路 中 的 R, 般 是 校 淮 6A6 相 位 反 向 的 电位 器 ， 它 的 数值 在 一 次 校准 之 后 
”就 不 必 更 动 ， 在 校准 时 
最 好 能 用 二 只 0-50 稍 
安培 表 串 联 在 二 个 42 的 
屏 标 粮 此 内 ， 输 大 不 
接 上 一 固定 的 低 遇 这 讯 
号 电压 〈 可 以 用 修理 用 
振 温 器 的 低 过 率 替 出 或 
浇 自 袋 的 电码 丢 铸 振 汕 ”- 
底部 人 件 - 排 三 玖 Rs 的 数值 惩 动 : 直到 二 





二 参 寺 一 其 6 





-= 三 三 富 用 亚 污 改 锥 放 王 = 一 


个 电流 表 驯 的 指数 相等 乱 止 ， 但 是 如 果 手 估 伐 器 不 完全 的 ， 那 未 可 以 在 应 用 时 和 组 
心 的 转动 Re， 久 至 声 香 最 乱 清 浙 需 度 ， 过 全 一 次 校准 之 后 就 不 必 再 动 它 了 ， 过 机 
器 在 奥 造 时 把 Ra 电位 器 的 条 用 锯 锅 去 、 在 它 的 句 断 的 地 方 用 瑟 刀 刍 成 一 休 迪 释 入 
. ， 蓄 不 装 旋钮 ， 所 以 轻易 不 容易 被 娲 动 。 





在 6A6 屏 极 系 路 内 的 降 压 电 阻 Ri 必须 连接 一旁 路 储 电 器 C4 ，。 过 储 电 器 非 
常 重要 ， 如 果 不 用 ， 将 有 很 大 的 交流 圳 袭 生 。 


此 机 的 输入 乃 是 规定 应 用 高 悉 阻 的 ， 黎 如 像 拾 香 器 ， 高 粮 阻 的 铝 带 或 晶 
体 传声器 ， 收 昔 机 的 检 波 输出 等 ， 但 是 假如 要 用 低 季 阻 的 传声器 如 中 夷 的 400 号 
等 ， 中 间 必 须 连 接 一 交 过 释 压 器 〔 中 效 400 号 配合 中 雍 310 号 ) ， 据 试验 的 结 呆 ， 
如 果 用 低 煌 阻 倩 声 器 的 软 丰 部 分 在 6A6 之 前 最 篇 再 用 -6C6 作 三 极 式 过 接 (由 福 生 
屏 极 到 接 ) 的 电压 放大 ， 或 者 将 6A6 换 以 79 号 


全 机 共 装 状 一 长 二 时， 润 五 时 中 ， 高 二 时 定 的 底盘 上 ， 由 照相 图 可 见 酸 
右面 是 包产 释 肤 器 ， 向 左 是 二 个 减 波 储 电 器 C6 和 IC7 ， 其 次 就 是 四 个 芙 窑 管 ， 若 调 
调节 Rs 装 从 底盘 的 稳 上 ， 在 过 渴 上 同时 膛 装 输入 插 子 ， 和 接 提 声 器 以 插座 ， 在 左 
- 面 的 稳 上 就 是 装 相位 电位 器 R,， 以 机 因 乱 要 增加 其 外 貌 的 美观 起 见 ， 混 向 中 到 定 
时 了 -- 只 喷漆 的 外 鼠 ( 见 封 面 照片 ) ,这样 非 但 表 外 好 看 得 多 ， 同 时 播 破 芙 空 管 
的 机 会 也 少 得 多 了 。o 多 


在 结束 本 文 以 前 还 有 一 点 能 附带 在 过 可 说 的 就 是 在 吉 狗 路 假如 以 二 个 
6L6 代 蔡 42 ， 整流 输 出 电压 加 至 400 伏 胸 ， 由 福 志 语 300 伏 胸 ， 相 位 狼 换 部 分 不 必 
更 动 ， 输 出 电力 大 概 可 及 二 三 十 马 特 。 


本 机 所 用 的 才 件 
-及 = .5MEG 欧 姆 年 无 特 痰 里 电阻 

Ri = 3。000 欧 姆 一 匹 特 痰 质 电 阻 (IRC) 
Rs:=0.25MEG 欧 姆 一 马 特 痰 质 电 了 蛆 o 
Ra=0.25MEG 欧 姆 -一列 特 痰 质 志 阻 o 
R4:=200 欧 姆 十 互 特 称 糕 电 阻 。 
Rs=0。.25MEG 欧 姆 症 天 特 炎 贤 电阻 9 
Rs=05MEG 了 欧姆 十 无 特 痰 质 电 阻 9 

，Rz=225 欧 姆 十 无 特 称 线 电阻 。 
Rs=0.5MEG 了 欧姆 电位 器 o 


了 7 二 和 瞧 于 一 期 


= 三 三 客 用 于 污 包 锥 旗 = 王 一 


Rs=0.25MEG 欧 姆 电位 器 

Ci=10MED25 伏 驹 电 糊 储 电 器 = 

Cs:=0.1MFD600 伏 腹 纸 里 储 电器 9 

C:=0.1MEFD600 伏 允 纸 质 储 电器 

Ci=8MFD450 伏 腊 电 糊 储 电 器 。 

Ci=10MFD50 伏 受 电 糊 储 电器 

Ci=8MFD450 伏 晚 电 液 储 电 器 

C?=8MED450 优 晚 电 液 储 电 器 

Cs= .02MEFD 云 母 稳 称 储 志 器 

人 = 电源 释 压 器 ， 初 航 200 或 110 伏 腹 ， 砍 级 需 310 伏 腹 100 稍 安 培 ， 
5 伏 阶 三 安培 。 及 6.3 伏 有 晚 3 安培 ，( 中 北 定 届 ) 9 

Jensen 十 二 时 径 电 动 扬 圳 器 -一 只 ， 畔 出 释 压 器 配合 42 或 ?A5 推 挽 式 
励磁 围 一 千 欧姆 9 

钱 轩 喷漆 底 般 ， 外 旭 一 套 \ 中 夷 定岗 ) 9 

6A6 芙 空 管 一 只 9 

42 纳 空 管 二 只 

83 其 空 管 一 只 。 

、 甚 儿 感 座 等 另 物 不 移 载 9 





无 线 电 控制 
的 披 引 车 


新 时 代 的 农 人 
, 坐 在 住 屋 廊下， 利用 ， 
超短波 扰 称 电机 ， 控 制 
在 田间 工作 的 盟 引 车 。 
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= 三 = 寓 用 煤 扶 僻 稚 读 王 三 二 
炎 谈 第 一 检 波 和 本 
地 振 漫 的 同 翰 调 整 * 


一 一 册 给 企图 装置 超 外 差 式 收音 机 的 读者 一 一 
陈 降 淹 


凡是 对 认 超 外 差 式 稍 有 如 才 匈 人 ， 他 们 大 概 部 知道 第 一 检 波 (First de 
tector) 和 本 地 哺 浊 《Localoscillato  ) 的 同 印 调整 ， 是 能 约 利 用 下 述 的 两 种 方法 
的 : 

.一 、 本 地 振 漫 探 用 特 婴 的 储 电 器 调节 

二 、 本 地 振 漫 另 用 附加 的 储 电 融 调 节 

天 状 第 一 种 方法 ， 算 能 通用 放大 量 生产 的 场合 ， 而 普通 大 都 是 探 用 第 二 
种 方法 的 o 民生 

第 二 种 方法 妨 是 泪 择 一 种 通 合 锥 本 地 振 温 的 调和 芭 笛 圈 ， 而 所 用 储 电 器 的 
电容 量 也 和 第 一 检 波 的 习 季 回路 所 用 者 相同 ， 此 外 更 须 接 以 ( 串 连 或 落 联 7 相当 雷 
容量 的 储 昼 器 ， 夭 此 二 减 明 率 ， 期 虹 谐 皇 遇 率 箱 围 中 的 任何 三 点 上 ， 和 都 能 产 生 正 
确 的 中 间 通 率 〈Intermadiate fredJuency) o 比 先 壕 世 连接 方法 谎 后 : 


1 第 一 图 (里 ) 所 示 ， 乃 是 第 一 检 波 的 调节 


E Cr) 二 回路 。 我 们 现在 姑且 假定 ， 呐 空 管 的 内 部 电容 量 
(用 了 民 下 (Internal capacitance) 以 及 各 接 稼 间 的 分 伤 电容 
- | 量 (Distributedcapacitanece) 震 Ci ， 那 末 ， 我 们 也 


We 就 可 以 把 ( 甲 ) 改 给 作 如 ( 乙 ) 所 示 的 穆 路 。 

同样 ， 第 二 图 ( 甲 ) 所 示 ， 乃 是 本 地 振 
神 的 调节 回路 ， 但 是 也 因 需 有 上 壕 的 现象 〈 印 | 六 下] 
时空 管 的 内 部 电容 量 合 各 接 称 间 的 分 信 下 容 呈 不 | 下 上 直 
)， 所 以 也 可 以 把 它 改 给 作 如 《 乙 ) 所 示 的 穆 第 ， =- 泣 
路 。 图 中 Cs ， 傈 与 C。 相 串 聊 ， 而 Ca 旭 奥 Cu 相 小 陪 ， 至於 G 忆 元 是 代表 芙 窑 管 
的 内 部 电容 量 合 各 楼 穆 间 的 晃 优 电容 量 ; 因而 我 四 也 就 可 以 将 Cu 和 Caz 雨 个 备 
“ ， ， 太 本 文 请 奥 本 蔡 二 僚 十 一 期 第 七 页 称 作 轩 照 一 一 契 考 





开赴 本 








。] 二 和 餐 十 二 期 


=== 富 用 亚 污 蕊 锥 放 


急 器 加 在 一 起 而 以 下 式 故 示 之 : 
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CHi 十 Caz =Cao 


现在 我 们 恨 定 吉 两 个 回路 中 的 届 节 人 备 电 器 在 Cau Caz， 及 Cns 三 点 上 有 正 
确 的 中 加 明达 ， 则 可 列 作 下 迹 石 式 : 



































1 1 
CaRaEEEERS 0 将 ES 
2 开 LECC 局 2 由 YL(Cn 和 本 的 ) 
s 十 Wil 
1 1 
RE 人 ESG TREEMNRSRNGSTISE 三 一 
2 克 YL(CC n2 TCF) 2 开 0 十 站 兴 = ) 
S Dn2 
于 1 
215VE(C5 HOCF) 2 CeXGn 
ECGH- 十 主 
Cs 十 Cans 


1/ = 中 间 遇 率 
_。。 导 衔 储 电 器 的 最 大 值 届 Cr 之 和 坑 Cn， 改 以 此 入 标准 ， 则 其 他 储 电 器 的 
电容 最， 当 人 篇 : 
CD 
CH= 再 XCm， 
Ce =FxCou， 


但 (Cm= C nmax TCF ) 
GE 


如 以 上 列 诸 式 作 和 基 础 ， 假 定 : 调节 过 率 能 围 傈 和 白 550 千 过 以 至 1500 千 
过 ; 那 未 ， 产 生 正 确 的 中 间 过 率 的 Cui ， Cnaaz ，Cna 之 对 於 Ca 的 关 傈 ， 即 可 列 式 如 
次 : 


(Cani 十 CF )=03xCn， 
(Cnz 十 CF ) =0.462x Cnm， 


(Cns 十 CF )=0.8x Cnmo 


三 釜 十 二 期 10 








窜 用 亚 读 型 锥 话 三 王 = 
oo 
至 於 SHE 已 之 对 评 中 间 率 的 关 低 ， 亦 可 用 网 表示 ， 同 时 ， 各 储 电 器 
的 电容 量 北 和 圈 的 评 漠 率 (Inductance) 也 极 易 挫 算出 o 
一 、 串联 钳 电 器 (Cs) 的 数值 


第 三 癌 傈 示 中 间 调 率 ， 串 陪 储 电器 以 及 分 布 电 容量 间 的 天保 ， 利 用 此 图 
, 则 在 中 间 遇 这 决 定之 后 ， 即 可 着 手 去 求 (S-F) 的 数值 


复 灵 ， 下 数值 的 求 得 ， 都 _- 定 先 机 测 出 检 波 回路 调 饰 储 电 器 的 最 大 值 和 与 
最 小 值 相当 的 谐振 过 这 ， 至 其 公式 独 如 下 列 : 


1 








fanin 三 
2 开 VCGa imax 二 (CCF ) 
1 





fmax 一 


2 开光 冯 CrF 7 
上 列 两 式 之 比 ， 篇 : 




















多 由 (Cn 站 过 二 Gr 岂 ES 
必 2 并 (Cn 让 EC fax 
坪 毛 复 乘 以 二 : 
Cn ma 十 CF 二 讽 
人 
Cn ma 上 (xf fmax 
二 





Can“ min 十 CF 三 ( )2 《Cn na 人 GRy 


Im 








《 fin 人 亲征 2 
CF ( 1 一 人 ) = (人 ) Camiz 一 Cnominy 


人 








光 
0 人 
了 2 
人 
下 上 
TI 六 RE 
| 





2 
生生 请 避 2 贡 生生 证人 


2 本 和 
pmperzpprraiaoioeeprreeeeoore 





= 三 富有 用 业 司 瓦 锥 


求 得 Cr 之 后 ， 即 可 厌 下 烈 公式 而 去 求 出 F 的 数值 : 
CF 
Camnax 上 CRF 
至 放 串 联储 电器 的 数值 ， 则 厌 下 列 公 式 算 出 之 : 
Cs =S 久 (Cnmax 十 CF ) 
纶 兴 例 於 后， 以 篱 说明 : 
如 所 用 储 电 器 的 最 大 电容 量 需 490uufd ， 最 小 电容 量 需 50uurd ， 问 中间 遇 
这 篇 175 于 过 时 ， 其 串 隐 电容 量 应 篇 若 干 9 
(全 二 0 二 位 
ConinE50uuidiaiy> 
在 融 个 场合 ， 假 定 谐振 过 率 篇 550 千 过 以 至 1500 于 过 ， 则 : 
fanin=550 ke ， 
fmax 王 1500 Kc 
因 本 曲轴 唤 柄 覆 咒 草 冯 省 夺 
下 



























































利用 第 1 式 旭 : 





二 雁 开 二 期 2 
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550 
| ( 
1500 
CF 一 





) x490 ] -50 





一 20uu fa 





再 利用 第 2 式 则 ; 
20 
玉 放 00392 
490+20 
坦 第 三 图 ， 可 知 中 间 过 素 篇 175 千 过 时 ， 其 (S-F ) 的 值 数 ， 狗 篇 3,05 故 
的 数值 应 需 : 
S- 了 =3.05， 
S=3.05 色 0.0392， 
=3.0892， 
=3.09. 

至 帮 串 联储 雷 器 的 电容 量 则 篇 : 
ES 六 (Gn 去 平 G 
=3.09x (490 十 20) 

=1575uu fa =0.0016ufa o 


可 知 中 间 过 李 在 175 千 过 时 ， 其 串联 电容 量 当 在 0.0016ura 左 右 〈 用 牛 再 整 
Se 


不 过 ， 下 厌 吉 种 公式 而 求 出 的 数值 ， 乃 是 大 概 的 ; 在 实际 应 用 上 ， 到 种 
数值 常会 因 各 接 义 间 的 电容 量 而 有 少量 的 释 动 o 阔 且 ， 过 种 串联 储 曙 器 的 电容 量 
， 花 然 极 少 出 入 ， 也 能 子 同 加 调整 以 莫大 的 影响 ， 而 饮 收 香 杰 的 震 敏 度 归 讼 恶化 
o 随 着 ， 在 通常 ， 大 都 加 一 个 补 倘 电 容器 (Trimmer condenser) 一 其 电容 量 
狗 露 30uufd ) 以 与 Cs 相 兹 联 一 一 由 Cs 司 较 大 电容 量 的 磷 化 ， 再 由 补 便 电容 量 
作 精 密 的 调节 ; 





二 、 站 联储 电器 (CH) 的 数值 


第 四 图 傈 示 数 种 中 间 过 这 与 F 及 五 的 天 傈 .2 的 数值 "已 在 上 进 3 如 以 此 
| 
43 三 均 士 三 其 





= 二 误 用 业 污 党 锥 读 


作乱 根据 ， 再 以 所 用 的 中 间 遇 率 和 标 汐 ， 


查 表 序 可 得 知 的 数值 ， 而 此 联储 电 界 的 


大 概 数 值 ， 也 就 不 将 求 出 o 中 
ne 0 


， 中间 过 达 和 需 175 千 胃 时 ， 碍 表 郎 知 互 的 (HH) 


数值 网 篇 0.062 ; 因而 Cu 的 数值 ' 可 蓝 下 “| | | | | 


列 公 式 算 出 : 
CH=0.062X(Camax+CF ) 
=0.062x (490+20) 
50 和 较 




































一 32uu fa 


但 是 过 个 数值 ， 乃 是 分 怖 电容 量 
(Caz ) 与 论 联 调节 储 电 器 (Ca ) 之 和 o 
































0 于 人 7 三 丰 2 加 全 罗 2 


第 四 图 蓝 台 能 电器 决定 图 表 


因而 在 实际 大 用 上 ， 其 电容 量 自 谋略 较 Cu 需 小 ， 而 过 种 储 电 器 亦 应 用 中 调整 式 


3 
































表 : 









































三 、 和 粽 圈 册 1 ) 的 决定 


至 大 本 地 振 漫 狠 围 (LI) ， 兢 


乱 中 浊 遇 率 与 F 的 数值 而 定 ; 第 五 图 即 
示 此 两 者 的 关 傈 ， 现在 再 借用 前 举 的 例 
子 ” 子 以 各 明 。 


如 检 波 回路 的 话 遵 这 和 需 170m 


， 下 和 需 0.039 ， 中 间 过 率 篇 175 于 凋 ， 碍 ; 


于 人 
和 ee ) 旭 LI 的， 
数值 ， 可 夭 下 式 以 求 得 之 : 


Li =0.712 Xx 170 
=122amn 
根据 上 例 ， 则 产生 所 须 中 间 遇 


达 的 储 电 器 之 度 盘 数 ， 锡 在 30 度 ，50 度 
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兰 王 = 富 用 业 污 电 锥 旋 三 = 一 


齿 及 80 度 三 点 


在 应 用 党 样 的 另 件 装 成 收音 机 之 后 ， 最 先 应 该 调 整 中 间 过 率 放大 航 以 下 
是 否 工 作 正 常 ， 次 再 及 讼 各 个 调节 回路。 


假使 收 兰 机 具有 高 遇 率 放大 管 普 且 是 和 第 一 检 波 的 调节 回路 同 轴 调整 的 
.; 那 未 ， 护 同 币 储 电 器 中 之 各 单位 储 电 器 的 电容 量 ， 必 须 校 核 至 萎 对 区 步 而 不 能 
稍 有 做 差 。 至 记 调 整 本 地 振 强 调节 回路 的 时 地 ( 指 同 翰 调整 而 言 )， 册 其 最 简 四 的 
方法 ， 就 是 : 在 第 一 检 波 的 屏 回 路 (Plate circuit ) 中 ， 插 入 受 话 器 ( 通常 都 用 耶 
简 ) ; 在 过 个 场合 ， 高明 率 放大 管 ( 如 果 收 得 楼 是 有 高 过 率 放 大 舰 的话 ) ， 是 厅 访 
, 鸳 先 拔 册 的 o 


其 在 应 用 波长 表 (Wave meter ) 的 时 候 ， 则 应 使 此 种 电 沪 与 本 地 振 温 的 
电流 发 生 波 差 (Beat) 现 象 吉 个 另 度 波 差 (Zere beat ) 点 ， 就 是 两 者 遇 率 相等 的 契 
对 惟 明 一 一 基 此 而 去 求 出 第 一 检 波 和 本 地 振 漫 回路 的 谐 扳 田 迷 序 可 o 


第 六 图 A 糠 所 示 ， 即 是 第 一 检 波 的 讲 振 曲 稼 ， 当 储 电 器 在 28 度 时 ， 狗 需 
1100 千 过 ( 即 力 中 P 点 ) o 














振 漫 的 谐 狂 曲 入 ， 当 中 间 遇 达 乱 175 
-| 千 ， 储 电器 在 28 度 时 ， 本 地 振 强 的 
二 评 振 遇 这 乃 是 : 1100 十 175= 1275 千 明 
| ( 邹 图 中 P; 点 ) o 此 时 ， 应 即 调节 兹 联 
| | 人鱼 曙 器 Ca ， 务 使 另 度 小 差点 出 现 评 
1275 千 过 需 止 (个旧 用 波长 表 而 刘 ) 
钒 是 再 行 旋 动 刻度 稻 至 80 度 ， 兹 调节 
时 带 储 电器 Cs o 不 过 ，Cs 的 霓 化 之 
光 认 储 电 器 较 小 容量 的 一 边 ， 孝 有 概 
大 鳃 影 叶 ; 随 着 ， 当 秋 秘 Cs 的 时 候 
， 就 必须 再 行 施 动 偿 电器 至 28 度 左右 以 便 测 量 此 种 谐振 过 李 a 假 便 经 浊 多 次 的 绸 
整 而 所 得 曲 稼 仍 如 图 中 B 入 所 示 ， 那 就 机 把 称 圈 的 圈 数 用 略 减少 ， 直 至 讲 节 到 
Al 粮 所 示 而 后 已 ! 





























。 全 党 缆 下 串 受 当 国 届 洪 
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至 共 A; 称 所 示 ， 则 需 本 地 、 


呈 


= 三 富 用 亚 捷 妃 准 话 三 三 一 
兄弟 吗 肯 电 台 的 近况 








XUOKT 盟 XUOKH 
沌 2 
一 自 "大 


在 去 年 的 暑假 期 中 ， 我 时 有 融 立 业 欠 

本 电 吝 的 雄 必 ， 可 是 因 和 需 避 里 的 原因 ， 和 结果 廷 退 
到 了 寒假 期 中 方才 成 立 ， 但 是 需 了 固 和 络 公国 的 

1 人 业 饼 者 的 感情 起 见 ， 便 数 然 的 加 入 了 C. R. C' 
,有 “中华 业 徐 逢 要 电 社 ，， 同时 贰 柱 的 杯 剖 收缴 
”于 能 ， 图 过 了 短 短 的 三 星期 日 夜 的 努力 千 果 1 
” QRS 很 可 以 应 付 _- 下 ， ， 放 是 在 今年 元 月 底 开 始 
本 的 用 那 焦 715ATNT 工作 着 ! 刀 得 在 二 月 间 党 
磋 我 第 一 次 CQ 之 后 ， 愉 巧 ! 针 州 “3CY 周 建 
民 同 志 ” 挤 命 的 回答 我 ， 过 一 来 却 使 我 烤 吉 交 
ne 的 作 响 ， 手脚 都 额 
动 起 来 了 1 Hi ! Hil ( 笑 ) 我 想 初 灵 QSO 的 同 
国志 们 ! 恐怕 也 是 过 般 情形 吧 1? 因 和 需 我 是 第 一 次 
本 摧 他 QSO 的 并 傈 ! 所 以 现在 我 们 成 了 很 好 的 朋 
。， 安 王位 ! 你 们 必 乱 浆 电 的 魔力 多 底 休 大 了 | 








不 但 是 与 交通 ， 军 事 ， 
国防 ， 上 上 有 密 邯 的 员 傈 
而 旦 是 业余 者 感情 的 
媒介 哩 ! 不 然 我 国 一 百 
多 位 业余 者 我 膛 一 位 也 
不 认 扁 ， 刹 爱 的 同志 们 
! 我 划 你 们 在 过 国 妇 鼎 
重 的 时 期 钢 去 广播 的 召 
桨 去 吵 试 一 下 短波 的 混 
味 ! 早 些 成 立业 人 饼 电 各 


发 凡 NI8 侣 


[人 N 呈 2 肖 


六 
必 
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===: 宴 用 亚 读 筷 锥 苇 王 = 


起 来 ! 堆 备 随时 乱 国 劾 劳 " 





二 收 ?发 机 和 烷 路 
大 移 QSO3 兹 个 XU 本 攻 
电 吉 之 后 便 改 成 10 TNT ( 访 
入 路 本 多 读 均 有 刊 截 故 从 略 ) 
该 称 路 武 简单 但 艺 力 很 好 ， 
甚至 湾 南 ，3DF 眶 贷 岩 君 却 用 
45 个 NT W.A.C. 了 1 可 见 工 Ni 
工 式 的 著名 《TNT 即 是 釉 屏 不 
炙 柱 的 意思 ) 所 以 我 用 10TNT 
该 机 DX 的 成 生 ， 颇 顺 利 ! 至 
蕉 收 识 杰 是 6F7 38 O-V-2 (一 









由 >oERN 


及 学 





B+45V B+l35W By80V 到 





一 


2 





-和 寡 用 亚 寺 香 锥 旗 三 三 一 


讨 号 往 夜 均 能 收 到 1 (〈 乏 咯 见 思 一 ) 谈 和 至 最 近 的 发 溉 机 是 210，47M.O.P.A.〈 纺 
力主 插 放 大 式 ) 稼 路 如 圆 二 ， 是 用 47 振 避 ，10 放大 ， 该 链 最 闪电 节 的 就 是 中 和 
; 所 以 放大 部 旺 振 漫 部 必须 用 全 属 反哺 只， 或 旺 使 区 部 速 克 ! 否则 始终 不 能 中 和 
二 中 和 和 鸭 手 全 本 杂 菠 谈 了 很 多 ! 吉 驯 不 襄 了 1 


二 


= 


谈 到 天 粮 秽 在 我 用 的 是 钊 候 6h 虹 的 ， 在 23 呢 11 叶 碟 接 能 穆 ， 仿 粮 之 长 最 
短 组 二 十 呢 成 90 度 垂 直 水 平 部 份 ( 圆 3) 垩 状 
Zepp 的 天 粮 我 季 想 去 试 但 是 危险 太 大 了 1 
始终 没有 勇气 去 试 可 是 Zepp 式 的 天 糠 各 有 
一 天 勇气 会 鼓 天 我 装 上 哩 ! hi ( 笑 ) ! 关 从 
收 讯 机 的 天 糠 是 用 T 式 三 十 吸 长 








雷 源 的 :供给 


电源 是 我 四 业 父老 最 大 的 困 史 ! 有 叶 电 源 的 价值 会 超 温 发 射 机 的 价值 数 
倍 ! 所 以 电力 司 天 的 发 射 机 电源 侣 贵 ! 所 以 我 有 区 饼 此 放大 部 10 仍 用 80 整流 供 输 
，” 振 温 部 47 就 用 市 志 DC220V 成 绩 
祭 不 错 ! 至 庆 收 讯 机 的 B 电 亦 由 
DC220 供给 (图 4 ) 
五 “的 成 绩 〈 球 距 
雇 通 讯 ) 
谈 到 DX 成 秆 贯 是 可 情 ! 
至 庆 47 10 MO P.A,. 傈 最 近 完 成 抵 ， 
DX 之 可 早 ! 但 是 从 开始 QSO 峰 志 
至 今 DX 计 有 XU 的 电 吝 狗 QSO 3 一 丰 
百 十 兹 个 XU 其 中 最 宝 中 的 有 XU， 第 四 图 
AZQ4GL 因 第 一 四 区 中 的 电 侣 很 少 ( 一 区 傈 东 三 省 ， 寓 夏 ， 蒙 十 等 省 14EQ 是 
西安 4GL 是 成 都 ) 国外 的 有 Js, 5. 5.e.s. \J 傈 日 本 ) ，CRs( 澳 四) VSe (〈 香 港 ) ; 
KAi( 非 列 演 )，PK( 荷 属 东 印度 ) ，OMs〔 关 负 ) ，Ke( 梳 埋 山 )We (美国 )DX 的 ， 
成 悉 不 其 厦 利 ，W.A.C. 还 要 我 努力 1 
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人 TO 本 
和 ec 











三 = 三 三 客 用 炎 污 已 锥 讨 三 王 : 
六 XU%KH 近况 ( 鲫 光 董 ) 


NT 


”Xu4BL XUBRN 


得 他 一 定 是 我 的 六 弟 ， 已 塌 无 








AL iT waec0 





| CRC 7000 CR 的 ! 可 是 错 了 1 他 却 是 我 的 
K 代 2 XUSKT 0 家 兄 :他 三 究 优 贸 电 的 历史 很 
1。 - 人 > 国 > 在 前 五 年 前 与 2YH 存 特 亨 
本 2 一 路 开始 的 ,可 是 家 兄 中 途 停 

一 HRY 辆 了 好 兴 年 ， 但 是 过 伙 年 他 的 
X 本 0 和 由 趣 区 释 我 提起 来 了 ， 最 近 又 

准备 做 XSCVR 以 便 随 时 需 国 


效 荔 1 XMTR (发 射 机) 是 与 
我 共用 ， 他 的 DX 有 开 A.J.C 


七 线 国 的 糖 法 
工 = 用 1 时 之 到 的 空 关 紫 名 管 直径 2 对 人 入 13 图 
L:L = 九 轿 每 图 距 雌 1 时 之 始 
L' = 二 十 轿 密 糖 。。Ls = 在 La 同 管 上 翻 着 L* 的 尾 端 红 5 轿 
L := 在 ;的 同 管 上 接着 已 的 尾 端 疾 5 图 
均 用 20 号 洪 包 称 绕 在 中 歼 414 管 上 


八尾 二 妇 


寅 完了 上 而 以 后 错误 自然 是 很 多 ! 党 然 我 是 将 踏 进 业余 界 的 后 淮 ， 一 切 都 
希 户 先进 们 来 癌 教 ! 那 我 质 不 胶 的 感激 ! 可 旺 我 们 业 放 者 最 近 接 到 C.R.C 的 通知 
;一 方面 需 霆 守 政府 法 分 起 见 已 停止 工作 了 ! 所 有 的 收 装 丢 楼 部 巨 白 掉 至 锥 我 将 
来 唯 -- 底 目的 ， 就 是 希望 政府 幸 政 计 公 对 谎 我 们 有 很 坦 自 航 雪 去 ! 开放 业 条 波 区 
! 好 使 我 们 业 儿 考 蓄 “ 份 爱国 的 天 职 ， 所 以 我 现在 备 音 了 30,S 的 XSCVR 聋 件 -- 
做 政府 的 许可 ， 便 开始 装 僵 ， 谈 到 我 将 来 幻想 的 发 射 机 是 47Xtal (石英 ) OSC 45 


和 
19 二 和 爷 十 二 期 








=== 富 用 垩 扶 瓦 锥 旗 皇 


buff 10'S.P.P. 但 是 有 了 勾 想 ， 才 有 事实 所 以 我 是 过 样 期 望 着 哩 ! 如 果 业 队 先 滥 
及 武汉 同志 有 所 赐教 ， 均 可 由 杭州 青年 会 C.R.C. 情 可 也 








附 赴 


XU9AM' 9MA, 9KN' 9ZA, 9TU, 9PF,9NM, 9LS， 上 列 各 电 吝 之 QSL 芹 存 
艇 不 因 不 知 QRA 故 铸 伏 QSP, 新 请 该 台 之 OPR 速 惫 示 知 QRA 以 便 QSP 来 
示 请 由 C.R.C. 旺 

VY73TOUde XU9KT 


本 范 的 读者 如 果 
有 人 克 位 是 双料 “ 电 迷 "一 一 
后 和 缚 电 迷 和 “更 影迷” 的 ， 
一 定 吏 得 各 三 位 在 “ 袭 启 
耳 忠 ”前 的 大 明星 他 们 不 
是 别 的 ， 中 间 就 是 笑 匠 埃 
地 康 他 ， 左 而 的 就 是 “ 虹 
影 花 志 ” 的 主角 “ 鲁 倍 白 
林 ” 右 面 的 是 名 满 全 球 的 
未 来 歌 后 “地 娜 段 平 ”她 





的 最 让 荔 便 作 就 是 < 娩 戎 庭 闻 ”o 


中 厂 和 无 各 电 机 厂 第 二 期 出 品目 舍 
邹 将 出 版 索 阅 每 份 附 邮 五 分 
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代 乙 电器 之 原理 及 设计 


<== 富 用 焉 二 玫 准 放 = 


基 SR 侧 
叶 空 管 之 屏 极 及 剧 柱 均 须 供 以 组 称 定 之 直流 高 原 电 源 方 克 常 轨 工 作 ， 


讼 仿 通 都 大 色 之 不， 不乏 交流 电源 之 供 输 ， 一般 舶 京 品 及 业余 自 代 收 埋 灿 ， 和 需 通 
应 环境 及 使 用 方便 计 ， 共 电力 往 通 常 有 取 自 交流 电源 者 o 然 交 流 电 源 不 能 直接 供 
和 给 颖 空 管 之 屏 原 及 幢 柱 极 ， 是 故 有 代 乙 器 之 发 计 : 以 不 能 直接 供 答 收 得 楼 之 额 动 
交 瀛 电 转 换 乱 平稳 之 直 荡 电 口 代 乙 电器 之 用 共 收 音 杰 者 ， 其 咒 计 大 概 接 用 从 10 
伏 腹 或 220 伏 腹 之 交 芒 电源 ， 包 含 一 升 灰 芝 压 器 ， -整流 器 及 一 滤波 咯 o 


区 感 这 


释 压 器 (Transformer) 俗 稻 方 棚 篇 释 换 ， 

某 志 压 及 某 电 流 至 另 -一 相等 电力 值 之 某 志 历 及 基 。-ZLNLLAANLAASNL 
电流 之 器 具 也 o 罗 出 电压 高 抢 因 电源 电压 是 调 ; 
异 礁 (Steprup) 殖 压 器 ， 反之 ， 核 出 电压 低 大 以 ,os LAN LN -， 
入 电源 电压 是 计 降 压 (Stepdown) 刍 压 器 儿 历 ”Ner Ne Ne 
器 之 核 入 统 圈 ， 接 连 至 电源 者 ， 名 日 初级 线圈 
(Primary coil) ， 其 输出 综 轿 ， 接连 於 负荷 着 ， LAMVeMVAVeMVAVeN 而 
名 上 次 级 绢 圈 (CSecondary coil) 第 一 图 ” 缕 压 器 次 狼 之 电压 ， 

， 及 经 整流 器 后 之 波形 








释 压 器 中 能 自由 异 降 其 核 出 电压 及 电流 ， 但 绝 不 能 异 高 其 办 出 电力 。 负 
荷 之 电力 应 用 高 大 释 压 器 之 设计 梳 太 电力 时 ， 灵 压 器 即 易 发 娄 或 甚 旭 焚 十 。 


我 国 国内 丙 营 变 瀛 电源， 大 部 篱 110 伏 胸 及 220 伏 有 挽 50， 因 是 禾 压 器 之 
设计 鼻 造 ， 须 通用 认 110 伏 胸 或 220 伏 胸 50 过 之 电源 。 爸 历 器 砂 钢 片 之 大 小 及 砂 鲍 
片 之 断面 积 依 电力 之 大 小 而 定 ， 电 力 旭 视 所 第 办 出 之 电压 及 电流 而 定 。 炎 压 器 入 
线 稼 圈 所 须 之 圈 数 己 砂 钢 片 之 竺 料 ， 电 源 之 过 率 及 项 儿 氏 心 之 世面 积 而 定 ， 克 压 
器 电力 之 大 小 马 瓦 特 (Wa 比 ) 数 和 需 章 位， 其 训 算 方法 请 参考 本 亦 创 号 > 如 有 一 
6K7 高 放 ，6J7 检 波 ，6F6 低 放 及 52Z4 整 流 之 四 管 机 ， 次 航 入 圈 共 需 三 个 ， 一 (1) 
肪 供 政 得 杰 高 放 ， 检 波及 低 放 管 之 炮 蒜 。 一 (2 以 供 整 荡 管 之 燃 长 ， 余 一 3) 全 
高 压 称 图 ， 以 供 收 刘 机 各 时空 管 之 屏 张 及 幢 福 极 等 于 克 6 各 稼 圈 之 电力 数 ， 印 傈 
各 焰 圈 所 需 之 电压 及 志 流 相 乘 之 积 。 贯 容 管 之 炊 秋 电压 及 电流 地 屏 极 及 幢 柱 极 电 
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=== 富 用 亚 圭 各 锥 读 


压 及 包 瀛 ， 可 於 趴 空 管 特 性 才 中 得 之 。 其 娠 外 设计 糖 婴 之 方法 参见 本 甘 -- 答 -期 
及 两 期 ， 此 处 不 再 凌 还 。 








痊 ， 灰 狂 访 电 二 力 
6K7 高 放 6.3 x 0.3 189 
6J7 检 波 63 x 03 1.89 
6F6 于 放 63 X 0.7 4.41 
次 级, 工 之 电力 =8.19 互 特 
5Z4 整流 5 站 网 10 





次 航 () 之 电力 =1 0 马 特 
各 芮 空 管 之 屏 慰 电流 及 幢 柱 检 电 流 如 次 : 


屏 电流 樟 视 电流 





6K7 7 十 站 7 8.7 
6J7 作 检 波 时 电流 极 小 可 包 计 之 
6F6 34 十 6.5 40.5 
贸 电 流 = 49.2 纷 安培 


各 芮 空 管 所 需 之 最 大 电压 篇 250 伏 胸 ， 但 因 整 芒 管 之 效 声 非 乱 100 芒 ， 且 
电压 汉 泪 波 器 后 双 有 相当 降 码 产生 。 故 高 压 称 圈 攀 需 增 加 40% 左 右 ， 共 电力 钓 得 
50 伏 脱 乘 ,05 安培 ( 49.2 稍 安 培 作 50 和 纷 安培 ) 。 但 探 用 全 波 整流 方式 时 ， 高 礁 称 力 
两 后 粮 辆 之 粮 电 有 压 ， 必 需 两 倍 认 所 需 输 出 电压 ， 故 应 赵 


700 x .05 
次 狼 (1) 之 电力 =35 马 特 


猴 压 器 之 悉 雷 力 : 从 
次 般 (1) 98 汪 
REPORTCELTIUIEREINSOERDSEEESEERIPDRE GEEEEESEEEEEEEESESS 
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三 三 客 用 亚 读 筷 锥 读 三 三 二 


区 CO 
次 胡 (3) 35 
贸 志 力 = 53.19 瓦 特 


53.19 五 特 ， 篇 安全 计 可 作品 鳌 蛙 计算 。 设 初级 电压 输入 乱 220 伏 觅 ， 电 
流 旭 篇 55 盖 220= 0.25 安 培 ， 如 初级 和 需 110 伏 股 ， 电流 篇 《55 二 110) 0.5 次 培 o 


糙 压 器 电力 决定 后， 可 计算 其 所 需 鲍 必 之 横断 面积 。 钱 心 之 面积 决定 后 
再 依 钱 必 之 ， 希 料及 电源 之 过 率 再 计算 入 和 三 称 圈 之 圈 数 0 坑 锡 除 公式 及 计算 之 麻 
类 ， 将 中 北新 出 品 之 二 号 砂 钢 片 之 菩 厚 尺寸 ， 及 每 伏 胸 图 数列 表 如 艾 《三 号 功 鲍 
片 之 计算 哺 套 考 本 法 创刊 号 ) 。 














电 力 | 电大 二 号 砂 钢 片 总 厚 
| 每 伏 脱 圈 数 

(瓦特 ) (英寸 ) 〈 公 分 ) 

4 0 2 7.97 
4 5 .9 | 罗 3 不 9 
5 :0 .97 2.48 7.14 
6325 1.02 6 6.76 
人 1.06 | 2266 6.5 
6>5 1.11 5.74 6.2 
六 入 1.15 2.94 6. 
7 5 1.19 3.05 6.8 
8 有 全 全 3.15 5.62 
8 5 1 27 3.26 5.45 
95 玉 3 5.33 
9- 5 1.34 3.44 全 
T100 1.37 区 人 全 5.02 
区 3.6 4.81 
120 1.52 3.9 4.64 
130 1.6 同 戎 忆 4.39 
140D21 1.64 人 4522 
150 1.68 4.3 4.09 
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=== 富 用 焉 捷 弄 锥 革 = 








160 1 名 贡 4.48 3.96 
170 72 4.59 3.82 
180 1.85 4.74 3.75 
190 9 4.92 3.64 
90 1.94 4.97 5 





查 表 电 力 项 下 55 互 特 一 行 ， 钱 斤 倒 厚 之 厚度 需 1.02 时 朗 2.61 公 分 。 每 伏 
股 转 数 江 6.76 圈 ， 以 之 乘 各 狠 圈 之 电压 数 序 得 各 称 轿 之 息 圈 数 。 如 次 航 (1)6.3 伏 
腊 ，63X6.76= 44 圈 。 次 级 [2)5 伏 惕 ，5x576= 34 圈 次 级 (3)700 伏 股 ,70x0 
676=4732 圈 〔( 放 2366 圈 处 分 出 -一头 ) 。 初 航 220 伏 腊 ，220X6.76= 1487 圈 o 至 状 
所 用 深 包 称 料 扯 之 园 择 请 参考 本 让 创刊 号 广电 源 盔 压 器 发 计 实 例 J-- 文 o 


整 流 器 


整流 器 (Rectifier) 者 乃 以 正和 鱼 标 互 易 之 交流 电 成 坟 极 性 不 释 之 单 向 直流 
电 之 装置 也 王 流 器 之 种 钴 极 蝎 ， 本 文 所 述 和 限 论 芙 空 管 整 荒 器 。 芙 空 管 庆 学理 
上 告 之 ， 大 都 均 可 需 易 额 动 之 交流 电 仿 有 版 动 之 让 流 电 ， 放 其 工作 之 作用 上 双 可 和 起 
二 类 ， 守 波 (Halt wave) 束 流 及 公 波 (Fnll wave) 整 流 是 也 ， 今 分 述 之 如 下 


牢 波 整流 器 守 波 整流 器 如 风 二 
, 爸 压 器 之 艾 航 称 圈 共 雨 个 ，(S) 需 极 高 电 
主 呈 ” 压 之 次 名 闭 ， 其 一 端 搂 过 从 一 整流 器 (V) 之 
2 蔡 。” 屏 极 ， 供 整 流 管 屏 极 之 电流 。(Y) 坊 低 电 
历 迷 圈 ， 供 给 整流 管 之 凤 条 。 伙 压 器 凡 出 之 
交流 电压 : 交流 电波 之 形状 ， 如 辑 一 ( 甲 ) 所 
示 、 雪 交 流 每 一 过 时 ， 其 电压 之 极 性 正 负 互 
易 o 识 交流 电 正 鱼 交替 之 际 ， 胡 历次 航 (S) 
之 上 端 A 需 正 性 上 时， 又 如 图 一 ( 甲 )A 电 流 ， A 电 法 可 幼 阻 力 人 讼 负荷 ， 因 党 电流 
邦 浊 整流 器 之 时 ， 和 能 向 一 方向 进行 ， 即 自 屏 极 至 鱼 极 ， 而 不 能 自负 极 至 屏 极 ， 
著 整 流 管 之 屏 极 从 正 里， 即 吸 收 属 将 所 发 射 之 电子 ， 而 成 屏 流 ， 由 屏 极 流出 至 烽 
灯 ， 径 次 角 稼 轿 站 入 负荷 ， 回 办 至 S 称 圈 之 负极 而 完全 其 电路 。 至 电流 反 向 ， 区 
级 称 圈 S 之 上 端 (A) 需 鱼 ， 下 端 !B) 乱 正 时 ，B 之 电流 序 不 能 通过 记 整 流 器 ， 和 结果 
钨 电流 入 於 负荷 ， 因 是 鱼 荷 所 得 之 电流 波状 车 图 一 ( 国 ) 天 世 交流 一 过 中 不 枉 春 用 
其 定 遇 之 电流 ， 此 种 整流 装置 ， 泛 称 之 请 中 波 整流 态 式 


二 地 十 二 期 





第 二 图 盾 波 整流 器 


经 





一 度 用 业 污 玫 锥 放 三 = 一 


本 波束 流 器 因 和 空 嵌 用 其 牛 胃 之 电 泊 ， 半 所 愉 出 之 电压 ， 傈 一 称 炉 断 之 县 
动 波动 直流 ， 故 使 用 大 收 香 机 ， 不 锡 有 小 色 也 避 





人 至 波 整 流 器 “” 般 欲 驳 除 输出 电流 
有 粮 断 之 偿 ， 牙 恋 应 用 其 厂 除 之 牛 过 电流 ， 
是 有 储 波 整 流 器 之 设计 全 波 整流 器 之 电力 
供 答 ， 及 洪 工 作 原理 旺 年 波 整 流 哗 相似 ， 众 
其 整 芒 管 及 六 圈 之 接 法 稍 不 同 。 全 波 整流 器 
包含 两 相等 电 窑 管 ， 如 图 三 所 示 ， 每 管 接连 
黎 奈 器 区 级 之 一 端 ， 志 次 般 之 中 心 另 引 一 烷 
接地 综 党 伙 压 器 区 级 迷 立 (S) 之 上 端 (A) 
篇 正 时 ， 电 瀛 能 由 上 方 之 整流 器 (1) 输入 放 
负荷 ， 因 此 鹿 向 电流 之 流行 盟 力 乱 另 也 o 由 
上 上方 (1) 整流 器 通 浊 之 电流 ， 回 至 六 圈 之 中 ， 
心 而 完成 其 电路 (如 三 图 中 实 稼 箭头 所 示 ) 。 但 同时 释 奈 器 次 航 迷 圈 (S) 之 下 端 篇 
负 ， 因 是 不 能 由 下 方 整流 器 (2) 输 至 负荷 ， 萃 此 方向 之 阻力 需 钴 限 也 。 反 之， 车 
闵 圈 之 交 沪 包 流 反 向 ， 其 上 端 (A) 震 鱼 ， 下 端 (B) 需 正 ， 电 流 途 不 能 由 上 方 整 流 
器 通过 ， 夏 能 由 下 三 整流 器 (2) 通过 输 至 鱼 荷 ， 回 乃至 糠 圈 之 中 心 完成 其 电路 ， 
其 所 得 之 电流 如 图 一 丙 ， 两 后 过 之 电波 均 需 之 利用 。 





地 
级 









惟 综 上 狐 之 , 不 葵 其 需 征 波 政 流 抑 需 侍 波 整 芒 ， 不 险 其 穆 圈 之 任何 一端 
和 需 正 锡 鱼 ， 俱 有 一 相同 之 特点 ， 其 电流 独 是 由 炊 义 稼 圈 (Y) 出 ， 而 由 (S) 粽 圈 
壤 大 o 故 整 流 器 之 燃 炙 或 险 奈 (用 傍 吉 式 趴 空 管 作 整 流 器 时 ) 敬 是 正极 ， 负 极 必 傈 
禾 压 器 区 圾 稼 圈 之 中 心 抽 头 ， 定 波束 流 则 傈 次 航 绢 恒 不 接 整 流 器 之 一 端 o 


沽 站 器 


纸 整 流 和 后 之 交流 电 ， 跌 已 友 篇 单 向 之 直 流 

韦 ， 但 其 术 出 从 局 种 服 下 直流 (FulsatingDC | 
Current) ， 电流 仍 秋 绩 有 起 伏 之 氏 。 因 狩 整流 器 后 

输出 之 电压 ， 其 值 不 断 歼 码 六 见 图 -一 ( 乙 )( 丙 ) J] 自 

雾 值 至 最 大 值 ， 复 自 最 大 值 至 堆 值 ， 不 息 循 惨 ， 注 虽 = 
波 器 【Filter) 之 功用 ， 即 在 滤 除 整流 后 电波 之 邦 码 
, 使 需 纯 粹 平滑 之 直流 电 ， 图 四 得 区 波 波 器 和 技 之 在。、 池 四 因 尖 上 全 的 下 前 直流 有 
流 电 波状 ， 甲 需 儿 一 般 之 办 出 波状 ， 乙 坦 郊 二 航 之 骇 出 波 因 千 果 ， 甩 之 供 答 收 理 
RERRRRRRERREDCERNEREISIEDDCCESEOECCREASESggggggggggg 


2 = 乔 十 二 有 











<== 写 用 亚 传 电 鹤 


楼 之 屏 极 及 幢 柱 极 ， 更 可 得 局 耳 静 疲 之 讯号 9 


夫 : 


滤波 器 之 式样 极 多 ， 普 通 所 应 用 者 ， 不 外 需 洒 组 储 电器 及 鲍 心 扼 制 乏 圈 
之 组 合 ， 储 电器 之 储 电 量 及 扼 制 乏 圈 之 狂 遵 率 及 所 通过 之 电流 值 旭 视 需 要 而 定 o 
图 五 篇 二 种 普通 站 波 器 之 组 合 图 ， 甲 用 一 鲍 心 皂 制 稼 图 及 二 组 储 电 器 所 组 合 ， 乙 
用 雨 铁心 皂 制 稼 圈 及 三 棚 储 电器 所 相合 ， 两 者 之 效率 ， 当 以 后 者 较 佳 认 前 者 也 


人 整流 器 软 出 之 有 版 动 直流 ， 分 析 之 ， 

1 人 可 视 作 需 纯粹 之 直流 电压 及 一 部 份 交 流 电 压 

甲 “” 之 混合 电压 ， 换 车 之， 交流 及 直流 两 电压 之 

粗 合 * 极 但 整 流 器 输出 之 波形 有 动 电压 。 泪 

波 器 之 设计 功用 邹 在 免除 组 合 中 起 伏 不 定之 

交流 电 。 因 滤波 扼 制 称 轿 能 制 正 县 动 交 流 电 
ww 之 通过 ， 防 止 有 版 动 电 流 办 入 负荷 ， 但 其 对 认 

-直流 电 之 凶 蛆 篇 雾 ， 夺 庆 直流 电 仍 能 通行 拓 

阻 。 滤波 人 电 器 之 功用 ， 能 使 交流 电 短 路 ， 
其 电波 不 能 由 负 劳 而 向 炉 至 帮 叹 器 。 同 时 储 


电器 能 阻止 直 瀛 电 之 通行 ， 直流 电 息 能 由 扼 
制 称 圈 通行 至 负荷 ， 而 回 轮 至 琶 压 器 而 完成 
其 电路 。 由 此 ， 钥 合 中 之 直流 电 可 蝎 所 通行 基 迎 路 中 ， 面 交 激 电 则 入 阻 庆 滤波 器 
: 输出 电流 逻 过 滤波 器 后 ， 始 篇 纯粹 无 颤动 之 直流 


第 五 图 “两 种 普通 之 沽 波 器 线路 


”整流 生 之 电 汶 ， 再 猎 滤 波 器 滤波 后 之 纯粹 在 滑 直流 以 出， 可 以 之 供 输 收 
香 机 美空 管 之 屏 极 及 幢 柱 极 ， 但 收 旭 机 各 管 之 屏 极 及 幢 柱 恢 ， 每 需 各 种 不 同 值 之 
电压 ， 故常 所 滤波 器 定 再 接 以 分 压 器 ， 将 电压 降 至 收 香 机 所 需 之 各 种 不 同 值 电压 
* 分 历 器 之 分 原 电 国之 阻力 值 依 所 需 降 低 之 电压 及 所 通过 之 志 流 而 定 ， 莫 简 易 之 
欧姆 定律 而 计算 之 。 


实 用 代 乙 电 器 


供 痊 收 香 机 之 代 乙 电器 ,其 滤波 部 份 之 珊 计 ， 需 极 需 考究 了 稼 路 中 之 交 
流 声 必需 能 蒜 全 免除 之 o 滤波 器 之 设计 用 两 枚 3 。 享 利 扼 制 入 圈 及 三 组 8 糙 法 滤 
族 储 电器 ， 对 锥 交流 油 之 排除 已 能 得 极 满 意 之 劾 果 :a 图 六 及 图 七 需 两 收 香 机 代 乙 
电器 稼 路 ， 亦 可 应 用 共 小 电力 之 发 射 楼 ， 所 用 之 志 产 区 礁 器 ， 抑 如 普通 六 管 至 七 
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<== 宴 用 下 传世 锥 准 三 三 


管 之 广播 收 埋 机 所 用 之 好 压 器 ， 如 中 歼 285 及 287 号 直立 式 电 源 释 珠 器 极 仿 合用 美 
禾 ， 高压 称 圈 中 心 分 头 之 两 年 称 圈 ， 每 温和 绿 圈 之 电压 乱 350 一 400 伏 胸 。 此 式 之 代 





2 350-400V 








第 大 图 实用 代 乙 电 贸 路 


乙 电 器 可 应 用 人 认 任 何 收 埋 机 ， 其 输出 电力 足以 负荷 填 有 -- 狼 弦 力 放 大 管 ( 如 2As 
， 47，42 及 6F6 号 等 ) 之 收 井 机 oo 诅 有 站 力 放大 管 之 收 划 机， 如 以 扬声器 放 击 ， 
则 滤波 部 扼 制 委 团 L* 可 和 节 去 ， 可 以 电动 力 揭 声 器 之 珊 破 圈 代 之 。 图 六 整流 管 可 用 
80 号 或 5Z3 o 图 七 用 524 人 金属 芙 空 管 作 整流 ， 竺 路 与 图 六 相似 ， 即 5Z4 之 特性 炙 与 
80 相 似 ， 惟 5Z4 较 80 内 部 多 一 险 极 ， 交流 声 当 更 可 沽 少 e 

30H.80-100MA . 
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， 
二 | 


川 嗓 350-400V. 
一 > 





第 七 图 和 伟 用 代 乙 沁 糠 路 之 双 一 种 


图 作 符 低 志 力 之 代 乙 电器 ， 改 全 较 上 述 称 路 简 晶 ， 整 流 管用 6x5 金属 导 

容 管 ， 亦 可 以 84 玻 璃 提 空 管 代 之 ， 惟 后 者 之 核 出 电流 较 前 者 短小 o 整流 管 之 内 秋 

电流 荆 0 . 3 安培 ， 电 压 需 6 . 3 伏 用， 电力 不 足 2 互 特 ， 故 实 察 应 用 极 篇 狼 济 ， 且 

如 收 刘 机 之 丰 空 管 妈 特 亦 傈 6 , 3 伏 脱 ， 更 可 与 吏 流 管 炊 秋 共 用 ， : 以 泸 少 矶 奈 知 之 
， 低压 称 圈 。 


若 惟 检 波 管 起 振 温 时， 发 现 某 过 率 奴 有 不 断 之 交 蔬 声 产 生 ， 或 则 庆 检 波 
管 停 止 振 兴 时 扰 交 流 声 可 间 ， 但 一 做 抽空 管 方 起 振 强 ”强大 之 交流 声 又 即 可 于 ， 
则 此 种 交流 世 之 由 来 ， 非 需 沽 波 器 之 不 良 ` 簿 能 基 代 乙 电 器 中 ;将 原 有 之 滤波 称 
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= 宴 用 亚 传 电 锥 苇 王 = 


路 加 置 无 制 系 昼 或 减 波 储 电器 改善 之 ， 鞋 出 种 交 激 声 乃 高 明 率 串 电 源 所 恰 得 而 引 
起 ， 补 救 之 五 法 ， 以 雨 枚 0)2 疮 法 之 高 压 云 尺 狠 系 固 定 储 电器 跨 接 放 屏 极 及 负 杜 
之 间 ( 昂 较 六 所 示 ,， 往 能 免除 之 。 料 仙 释 奈 器 时 ， 狼 初次 级 籽 圈 之 问 ， 炉 一 层 
锡 纸 或 租 银 圈 ， 通 接 邮 入 ， 使 初 实 级 称 圈 隔 见 ， 亦 能 有 助 谎 此 种 交 瀛 亏 之 更 除 。 
有 了 时 若 释 压 距 艺 初 级 线圈 以 处 ， 未 加 入 一 层 锡 稀 或 银团、 则 可 蕉 电源 进 粮 之 两 端 
加 续 十 而 压 原 高 之 .01 涂 法 固定 储 电 器 〈 如 图 七 所 示 ) 功 劾 亦 同 











30H40-60MA 
第 八 图 经 济 实 用 代 乙 电 粮 路 
代 乙 电器 各 另 件 之 排列 及 装置 ， 杀 十 分 紧要 ， 可 随意 处 置 之 ， 惟 缕 压 器 
及 整流 管 之 装置 ， 意 加 注意 ， 宜 使 之 能 充分 散热 。 各 狐 高 压 之 接 稼 ， 应 用 艳 弥 较 
优 之 遭 称 父 乱 焊接 之 o 





二 5 这 
本 读 发 行 即 紧要 司 事 
本 语 以 前 华 定 户 欧 计 一 千 余 请 ， 现 以 战事 关 傈 ， 其 居 不 之 论 需 有 战区 者 ， 

佑 全 数 五 分 之 三 以 上 ， 其 中 多 数 芒 者 均 已 速 肚 他 方 以 避 烽 烟 : 邹 本 壕 定 户 ， 
在 此 九天 月 中 亦 亲 免 有 改动 地 址 者 ， 是 以 本 证 於 复刊 之 初 ， 对 於 以 前 定 后 一 
律 瑰 行 停止 寄 发 ， 专 候 读者 将 定单 号 三， 以 前 地 址 及 新 地 址 等 跑 示 ， 以 佛 重 
行 登 刀 ， 再 行 由 邮 租 迭 至 现 因 一 时 钴 法 通信 之 定 户 ， 本 部 当 将 其 末 车 ， 氮 坊 
保存 ， 侈 时 局 平 靖 后 尖 发 。， 以 召 印 重 ， 人 向 站 原 宥 ” 
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= 富有 几 王 导 玫 锥 疾 一 一 
世界 无 综 电 展望 


美国 海 埋 投效 [间谍 ] 


美国 海军 部 灯 工 程 旺 布 温 上 将 (Admirdl Harold G, Bowea) 据 说 发 明了 
-种 多 入 志 “ 问 恕 ”， 可 包 利 用 极 短 波长 的 发 射 特性 ， 市 次 牙关 风光 下， 融 个 发 明 
内 容 现 在 膛 守 秘密 ， 但 不 入 一 定 可 已 公开 试验 9 


双 搂 另 一 消息 ， 美 国 丙 凸 (West point) 地 方 的 一 个 海军 学 生 ， 也 正在 进 
行 一 种 秘密 试 台 ， 人 的 目的 要 使 臧 隆基 方 的 无 乏 电 通信 移 完全 被 他 于 援 得 不 可 工 
作 ， 过 试 输 马 在 小 规模 秒 围 欧 功 ， 如 果 属 实 ， 则 战 时 池 方 遭受 的 困 将 ， 正 不 堪 设 
想 了 。 


讶 人 和 扰 术 电工 . 斌 


美国 家 人 基金 会 设立 了 一 个 家 人 
| 银 煌 电 工 且 ， 那 襄 的 工人 ， 自 装置 零件 ， 
| 以至 护 称 ， 校 验 ， 完 全 由 家 人 动手 ， 而 也 
速 程度 和 工作 刻 率 。 和 眼睛 能 看 的 人 阔 没 
| 多 大 分 别 ， 过 庄 的 二 张 照片 正 是 他 们 的 工 
荐 国 | 作 写 喷 ， 要 是 不 昼 破 ， 兹 乎 没有 人 相信 ， 
人 人 过 琢 个 人 是 没有 “眼睛 "的 。 


戟 时 无 线 电 工作 


需 演 名 战 时 的 钨 季 电工 作 契 置 起 
| 网 ， 意大利 呆 马 城 电 间 了 IAR 漂 行 了 一 

| 区 像 质 的 试验 ， 所 有 的 电 吾 管理 人 员 ， 都 
| 带 上 了 防毒 面 量 工作 ， 其 情形 做 和 佛 和 鞭 正 
,| 的 战 时 一 榜 9 











重 二 次 温 煞 的 明 程 ， 除 了 芋 常 的 注意 电表 指数 之 外 和 守卫 IA R 的 工程 师 
还 详细 的 将 全 部 发 射 赚 自 天 稼 ， 以 至 电源 供给 部 分 从 查 一 逼 ， 有 一 部 分 工作 差 不 
多 完全 在 黑 喇 中 湾 行 的 。 
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= 三 三 客 用 王 毯 玫 锥 话 王 = 


在 事 释 后 不 到 伦 分 钙 各 大 播 吉 移 的 
代表 分 别 乘 着 飞机 ， 火 车 ， 汽 车 姑 向 出 事 地 
天 集中 ， 仅 量 将 详 交 情形 忠实 的 告知 区 肉 ， 
在 美国 ， 无 粮 电 播 吉 事业 报 省 新 中 的 迅速 ， 
数 乎 个 新 闻 纸 而 上 之 ， 你 看 ， 过 一 幅 照 相 就 
是 当时 扫 告 员 叙 述 多 情形 : 多 谱 紧 张 而 奥 秦 
啊 ! 






电 视 杂 讯 


英国 Bawdsey 地 方 空军 试验 室 主 任 
R,.A Watson Watt 求 表 访 他 最 近 改 见 地 球 了 
之 上 有 -- 特 你 的 返 射 崩 ， 可 以 反射 超 抽 波 电讯 ， 也 北上 说 .这 一 座 反 射 层 对 众 电 
袍 播 浴 的 利 丛 很 大 云 o 


苏联 政府 近 向 R C A 购 买 了 三 架 电 讽 履 射 柚 ， 预 包装 贯 於 英 斯 科 ， 列 宣 
格 勤 ， 及 开 伊 夫 三 处 9 


TITRBE 士 五 年 纪念 


美国 最 有 名 的 扰 乏 志学 术 围 体 ， 
夕 稳 电工 程 师 押 会 〈《 Institute of Radio 
Engineevs 简称 TREE ) 今年 通 逢 创立 的 
二 十 五 尝 年 纪 爹 ， 府 年 年 会 ， 与 会 的 会 员 
有 1 来 密 数 目 在 一 千 二 百人 以 上 ， 地 划 在 竹 : 
炙 城 的 本 雪 文 尼 旅 通 ， 


会场 上 宣 谈 的 论文 计 有 三 十 种 之 : 





址 
是 


多 ， 基 中 最 重要 的 如 R CA 公司 的 Zworykin 博 十 表 小 映 式 的 电视 接收 机 2 和 

解释 最 新 襄 验 窑 中 的 电视 术 进 步 ; 倍 尔 实验 室 的 Friis 找 语 演 一 种 新 式 的 甚 距 路 

-接收 天 稼 ; 国家 播 吉 公司 (IN B C 的 Brow-n ) 氏 说 明 N B C 所 用 载 告 新 闻 用 的 揣 

带 发 射 机 的 构造 等 ， 沙 而 文革 空 管 厂 Acheson 氏 所 发 朋 的 向 解 式 空 管 特性 区 
求法 ， 内 容 都 十 分 精彩 





T 这 IN 生 
2 村 六- RE 
和 全 下 玫 和 全 多 全 可 的 生生 











王 === 费 用 亚 捷 筷 锥 话 王 = 一 


“欧洲 正在 渤 -- 步 的 准备 战 零 
了 "报告 过 -一段 新 闻 的 美国 记者 说 。 








成 了 一 座 奇 茎 的 伴 器 ， 名 中 Menoscope ? 
它 的 作用 和 需 放 德 电 流 ， 和 人 的 腊 子 启 慌 明 


去 的 事实 一 榜 ， 





融 付 仅 器 包括 一 架 摄 影 器 ，-- 有 只 险 概 光 计 沁 影 器 ， 和 一 0 
子 《Commnutator) : 过 个 峡 动 子 上 有 一 四 七 个 分 开 之 整 访 子 (Segment ) ， 形 成 
一 四 七 个 小 储 电 器 


在 应 用 时 肖 情 动 子 由 一 个 称 圈 鳞 发 生 燥 发 的 乡 路 连接 ， 而 同 哇 务 速 的 转 
支 ， 如 此 : 每 - -个 整流 子 中 绝 留 有 粮 疾 中 诱 道 的 部 分 电流 ， 直 至 浊 -- 电 而 (B 
-ush ) 此 电流 即 厌 电 剧 而 下 掩 所 留 的 电能 ， 汉 放电 和 而 轩 队 极光 记 影 器 的 播 影 器 
的 开关 相连 ， 每 一 均 放 电 。 就 使 帮 影 机 快门 并 侣 -次 ， 故 至 部 爆发 浊 程 中 发 生 的 
故障 ， 都 清楚 的 插 在 底片 上 了 


徐 柏 林 失 事 和 扰 和 综 和 


无 糠 电 倩 表 消 息 的 迅速 ， 最 近 又 遇 到 了 二 个 明 汞 ， 就 星 二 德国 大 未 般 人 徐 柏 
林 号 在 美国 荣 殉 哈 斯 腹地 方 失事 的 蛙 候 ， : 相距 不 过 天 分 委 德 国 官 塌 就 接 到 失事 的 
报告 了 o | 





全 天 


有 . 色 电 更 传 摧 


用 电力 来 倩 运 书 毒 已 经 是 一 件 非常 几 

的 奇 续 ， 可 是 现在 已 经 可 以 将 有 色 的 书画 也 | 

以 电力 来 埔 居 了 。 过 便 是 美国 西部 电 写 传 质心 

公司 和 国际 油墨 公司 合作 研究 的 结果 ， 收 受 上 下 

方面 所 收 到 的 书画 的 颜色 已 可 以 和 传人 选 方面 

的 一 样 清楚 款 和信 ， 泛 种 弛 明 将 来 对 人 认 广 牛 术 
上 的 厅 助 预告 一 定 很 大 呢 1 





注意 ! 好 消息 ! 
实用 无 综 电 痘 己 第 一 种 
收 香 机 原理 与 观 造 


〈 附 收 香 机 用 贯 空 管 特性 与 话 用 牧 路 ) 


出 版 预告 
活 煜 先锋 

本 韦 万 以 恋 显 而 胖 明 之 笔法 叙述 收 理 楼 之 原理 构造 ， 由 简 而 每， 井 间 有 
条 ， 书 中 划分 三 大 部 分 ， 其 第 一部分 乱 收 坦 机 原理 概 说 ， 打 凡 收 理 机 中 部 分 各 路 
之 千 构 作用 用 有 六 有 ， 如 石英 晶体 滤波 器 ， 杂 声 减 除 粮 路 以 及 最 新 之 自动 过 率 笛 
世 竺 均 有 疼 明 解释 ， 其 第 二 部 分 过 实 除 收 香 机 巍 洁 法 之 大 小 收 寺 WE 
照相 铀 图 ; 详 组 就 明 ， 自 一 管 杰 以 至 超 外 差 式 收 得 机 俱全 ; 第 三 部 分 圳 收 得 
。 种 时 空 管 之 待 性 ， 除 群 列 各 收 井 用 扶 空 管 之 特性 外 ， 5 
用 而 便 基 参考 ， 实 篇 一 业 除 钨 笋 电 研究 者 不 可 不 读 之 好 叫 也 5 


六 月 中 旬 出 版 ， 全 书 二 百 猎 真 ， 铜 钾 圆 三 百 余 幅 。 ” 实 价 $0.80 
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， 验 军 之 费 








十 二 个 臣 双 室 中 之 一 哉 验 归 造 守之 一 角 





we 





一 


==== 宣 用 垩 捷 


er 


” 可 电 设 








精密 之 电阻 及 全 器 装配 室 








锥 试 


电 人 居 . 让 有 瞪 


人 


吕 
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= 三 窒 用 坐 兵乱 锥 旋 = 王 一 
简单 收 赫 机 的 自动 香 量 绊 和 


自动 音量 调节 的 俭 工 ， 自 要 是 合 径 试 过 过 种 装置 的 人 ， 都 可 以 知道 ， 他 
对 於 收音 网 芒 力 ， 有 极 大 的 帮助 ， 钨 鲁 外 来 识 号 的 强 弱 如 何 ， 到 最 后 都 能 得 到 极 
在 钓 的 昔 量 罚 更 在 的 超 外 差 式 的 收 得 机 齐 ， 都 装 有 这 种 装置 o 

用 普通 的 收 香 机 ， 接 收 讯号 或 条 乐 的 时 候 ， 误 落 的 现象 ， 铠 是 常常 不 再 
发 生 ， 猎 其 是 在 列 间 ， 就 是 距 订 很 近 的 电 右 ， 也 有 了 时候 吉 沙 很 励 害 ， 使 收听 的 人 
， 感到 非常 的 困 史 ,在 衰落 绪 较 慢 -一 些 的 哇 候 ， 可 以 翻 节 姑 最 控制 和 再 生 力 来 挽 
救 ， 可 是 误 著 的 现象 ， 牙 不 是 只 有 一 灵 ， 以 生 就 波 有 了 ， 他 量 常 常 要 发 生 的 ， 你 
要 想 翻 节 他 ， 就 得 随 着 他 不 断 的 动 。 便 你 非常 询 噶 烦 。 假使 是 更 想 收 更 一 些 香 乐 
而 得 到 些 快 光 时 ， 过 棋 不 但 不 能 得 到 快乐 ， 反 到 要 使 你 发 生 不 耐 频 ， 示 是 在 衰落 
慢 的 时 候 ， 中 然 太 烦 --- 些 ， 可 是 渤 可 以 收 到 。 要 是 在 误 落 快 的 上 时候， 那 就 一 点 辨 
法 也 没有 ， 声 昔 忽然 很 高 忽然 又 低 到 喘 不 见 ， 可 是 又 没有 磊 法 去 调节 他 。 在 过 种 
情形 下 ， 是 没有 方法 收 蓝 。 要 想 解决 章 种 困 朵 ， 只 有 装 屋 自动 香 最 调节 才 可 以 。 

自动 苦 量 调节 的 原理 ， 是 吞 胃 检 波 级 叫 的 电波 ， 使 他 回 壤 到 前 而 高 放 和 
中 帮 览 空 管 的 局 极 上 ， 因 之 时 国 芝 








上 时候 ， 放 大 这 降低 ， 
讯号 弱 的 叶 候 ， 放 大 
奉 增 高 ， 因 而 得 到 平 
均 的 输出 ， 和 从 肖 训 看 
来 ， 自 动 理 量 习 节 ， 
好 像 也 有 放大 的 作用 
,其实 泪 不 是 放大 ， 
而 是 将 能 力 平均 一 下 
便 访 号 的 强 弱 ， 手 
论 在 麦 落 或 不 雪 闹 的 
时 候 ， 都 能 得 到 平稳 
的 输出 o 不 过 他 有 二 
- RE 个 缺点 > 就 是 他 只 能 
应 用 到 很 复 厅 的 超 外 差 式 收音 机 豪 ， 一 管 或 雨 管 的 简 埋 收 得 柚 ， 狐 不 能 利用 他 6 
在 普通 的 三 管 机 亮 ;一 级 恒 电 高 放 ，-- 航 检 波 ， 和 -一般 低 放 ， 他 的 刻 力 

例 ， 不 过 要 有 一 个 很 震 敏 的 三 管 婴 ， 公 国 的 各 天 电 癌 ， 也 都 可 己 收 到 :而 再 生 力 
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=== 富 用 虽 导 老 答 计 


也 不 用 加 到 最 大 的 地 方 ， 吉 种 收 香 楼 最 大 的 缺点 ， 就 是 输出 不 稳定 ， 误 沙 的 现象 
没 法 解决 o 如 果 能 多 在 壳 种 收音 机 上 “， 装 上 上 自 吉 音 量 调 节 ， 使 衰落 的 现象 灵 去 : 
他 的 刻 力 ， 一 定 要 比 以 前 好 的 多 


在 普通 的 收音 机 台 ， 衰 落 现象 发 生 上 时， 想得到 平均 的 音量 ' 必须 旋 动 各 ， 
调节 器 。 在 讯号 强 的 时 佐 ， 要 将 再 生 力 退 同 ， 稍 量 调 节 也 要 情 到 下 部 ， 等 一 会 讯 
号 忽然 误 落 下 去 ， 欠 是 又 要 将 再 生 旋 进 ， 得 量 调 节 杰 加 ， 有 时 逮 要 支 动 天 和 迷 储 志 
器 和 其 他 可 调节 的 东西 。 在 过 种 情形 下， 月 动 理 量 调节 是 非常 的 需要 


我 们 中 然 知 道 自 动 否 量 调节 ， 是 利用 检 波 儿 讯 号 的 绚 弱 ， 影 凶 到 放大 叫 
的 棚 压 ， 而 爸 动 其 放大 率 ， 过 庄 也 可 己 利 用 同样 的 道理 。 不 过 过 庄 的 各 种 作用 。 
只 有 再 生 力 可 以 利用 ， 所 以 过 庄 的 自动 否 量 铀 节 ， 也 可 以 叫 作 自动 再 生 调 和 节 


从 再 生 力 极 小 的 地 方 ， 到 再 生 力 最 大 的 地 方 ， 生 中 间 有 很 大 的 距 见 :在 
天 个 距 琵 中间， 露 敏 户 也 由 最 小 到 最 大 ， 如 果 能 将 过 距 内 中 的 再 生 力 ， 装 成 自动 
的 装置 ， 这 小 收音 机 的 自动 理 量 调节 ， 就 算 成 功 了 。 


我 们 可 以 看 到 ， 过 兹 没 有 什 感 困 交 ， 在 收音 的 时 候 ， 将 再 生 力 调 节 到 最 
”大 的 地 方 ， 再 将 自动 再 生 调 节 搂 上 o ( 融 里 的 接 法 ， 是 用 一 个 普通 的 开关 ) o 过时 
候 ， 一 部 份 志波 从 检 波 管 的 屏 极 ， 狼 过 一 个 金属 整流 器 ， 回 软 到 放大 器 的 权 极 去 

o 使 棚 极 历 发 生灵 化 ， 放 大 率 因 之 增 大 或 减 小 9 


在 图 中 可 以 看 清楚 过 种 作用 ， 所 用 的 摧 绘 管 ， 兹 不 要 特种 的 ， 只 用 普通 
的 检 汲 管 就 可以， 竹村 所 增加 的 只 是 一 个 很 简单 的 整 东 器 (Mestector) ， 用 金属 
片 作成 ， 和 伦 个 储 电 器 和 电阻 9 


'、 和 从 检 波 管 的 屏 极 . 上 ， 一 小 部 份 的 高 过 达 电 波 ， 克 储 电器 Ci 达 认 整流 器 
， 二 右 所 谓 一 小 部 份 是 因 乱 只 有 电压 而 没有 电 访 ， 罗 过 弱 流 器 ， 数 成 单方 向 的 志 
流 ， 那 也 就 是 在 张 流 器 的 雨 端 ， 有 一 个 电位 差 o 在 整 芒 器 旁 ， 有 储 电 器 和 电阻 ， 
作 滤波 的 工作 9 
现在 我 个 可 忆 看 到 : 在 图 中 甲乙 两 个 地 方 ， 电 压 旨 不 相同 ， 他 的 电位 差 
要 随 着 屏 标 的 电 访 来 枚 化 。 呐 空 管 的 术 标 ， 与 甲 相 连 ， 准 株 与 乙 相 和 连 ， 亦 是 权 电 
压 的 释 化 ， 也 就 里 屏 极 电 流 的 释 化 相称 o 在 装置 的 上 时候 是 使 在 屏 访 禾 化 最 大 的 时 
候 ， 所 生 的 棚 电 压 ， 要 距 凤 最 喜 敏 的 一 点 较 速 ， 而 在 屏 访 释 化 小 的 时 候 ， 所 生 的 
桶 电厂 ， 焉 确 最 露 敏 的 一 点 以 近 。 也 就 是 党 屏 访 公 化 大 的 时 候 ， 放 大 这 小 : 在 屏 
流 悉 化 小 的 时 候 ， 帮 大 率 大 过 样 可 世贸 所 得 的 吾 量 ， 非 常 的 和 平均， 衰落 的 现象 
”可 以 完全 免 去 9 


当然 各 杆 所 和 给 的 狐 路 ， 琵 不 是 实在 的 应 用 狗 路 ， 而 只 是 需 说 明 他 的 原理 
”在 实际 应 用 的 上 时候， 要 比 过 个 稍微 复 订 -一些 
过 种 竺 路 现在 膛 是 在 试验 之 中 ， 已 经 有 许多 个 称 路 .得 到 很 好 的 成 绪 ” 
他 的 目的 是 使 一 个 很 简单 的 收 得 机 ， 得 到 平均 的 吾 量 :而 不 受训 落 的 影响 :过 种 
”者 路 的 发 明 ， 当 讼 普通 的 收音 机 ， 的 确 是 -一 个 很 大 的 真 卖 。 
SEE 
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王 == 偶 肌 亚 捷 筷 外话 三 二 = 
业 藤 扰 牧 电 
的 上 下 吝 兮 谈 ( 咎 自 HT-- 切 ) 


陈 阳 济 





各 国 业 和 无 烷 电 的 机 况 


现在 ， 再 就 各 国 业 余 扰 称 电 的 概 如 作 一 分析 。 我 们 都 知道 ， 业 余 绑 入 电 
最 发 迷 的 国家 必 是 美国 ， 因 之 光 记 美国 业 耸 扰 称 电 的 开展 过 程 ， 自 应 作 一 较 赂 芳 
的 论 烈 ， 至 共 其 他 各 国 的 业余 钨 乏 电 情 状 ， 因 和 禽 篇 幅 阅 傈 ， 臣 得 攀 略 申 壕 。 


在 美国 方面 ， 自 从 二 十 世 各 开始 ， 多 数 人 们 便 狼 切 地 和 从事 锥 过 种 新 鼻 科 
学 的 条 求 ， 他 们 自己 装置 了 -- 座 电台 ， 同 时 更 希望 他 人 的 朋友 也 装置 一 座 , 厌 此 
渤 到 互通 昔 讯 的 蔓 望 他们 的 目标 ， 无 非 是 在 : 研究 和 恕 乐 : 他 们 的 动机 ， 不 外 
是 在 : 潮 现 Dx 通讯 ( 那 蛙 所谓 Dx ， 也 许 认 有 五 里 ! ) 过 是 三 十 年 前 的 事 ! 


现在 ， 我 们 需 便 讼 销 述 起 见 ， 把 美国 的 业余 优 各 电 底 发 过分 做 十 个 陵 段 
来 说 。 第 一 个 阶段 是 在 大 右前 ， 第 二 个 附 段 是 大 战 后 


在 技术 上 ， 战 前 的 美国 业 从 钴 称 电 很 和 现在 相同 ， 不 过 ,在 成 就 上 ， 却 
有 极 大 的 差 边 。 那 时 继 在 良好 的 环境 之 下 ， 用 强大 电力 的 发 射 机 ， 而 它 的 成 毯 ， 
也 极 恶 劣 一 -未 赶 不 到 现在 的 小 电力 发 射 机 。 党 时 美国 的 任何 业 父 家 是 从 不 售 趴 
到 过 外 国 业 从 家 所 发 出 的 讯号 ， 而 外 国 的 业余 家 也 从 没有 一 个 报告 过 ， 襄 是 : 他 
已 收 得 了 美国 业 租 家 的 计 号 。 过 润 的 大 洋 ， 形 成 了 一 个 次 静 的 壁 晶 ， 隔 邦 美 国 的 
渠 作 家 使 他 们 不 能 收 融 任何 国家 所 发 来 的 电讯 ; 便 是 横断 大 陆 的 下 距 朵 通讯， 也 
要 相 烦 其 他 业余 电台 的 转 败 ， 不 过 ， 和 从 事 基 业 角 钨 称 思 的 人 数 ， 还 是 剧烈 地 增加 
.起 来 ; 到 了 一 九 一 四 年 ， 已 有 两 千 左 右 。 


那 时 ， 因 和 霞 业余 电 讯 有 圭 狠 的 必要 ， 所 以 美国 落 名 的 发 明 家 合 业余 家 局 
克 斯 (H.P. Maxim) 便 和 杜 斯 卡 (G.D.Tuska) 和 钥 织 了 一 个 业余 团体 码 何 将 全 国 的 
业 父 电 吝 联络 起 来 ， 同 时 更 要 求 国内 的 业 和 俘 家 加 入 他 们 的 转 体 ”过 种 悉 切 的 要 求 
2: 扰 疑 地 是 得 到 了 多 数 业余 家 的 同情 ;没有 多 久 :: 台 从 的 会 员 马 迷 三 百 以 上 。 
这 个 围 体 ， 便 是 全 球 问 名 与 业 父 振 称 志 辐 进步 的 美国 扰 乏 电 转 崔 联 盟 〈A.R.R.D) 
| 
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o 此 后， 过 个 昌 芙 坊 业 余 家 管理 以 及 坑 业 余 家 享受 的 团体 ,岂非 营业 和 组织 而 向 政 
府 立 了 和 案 ， 狼 得 了 法 律 上 的 根据 。 同 时 ， 它 又 还 着 通读 以 及 佐 乏 电 的 宣传 ， 会 员 
的 数额 再 加 速度 地 增加 起 来 ， 到 一 九 二 五 年 ， 马 违 坟 百 左右 因 往 有 这样 多 额 的 会 
员 所 以 过 个 团体 又 着 手 太 全 国 转 徽 着 路 的 说 填 ， 全 国 短 称 电 通讯 确 的 租 织 ，Q.S. 
工 定 期 刊 的 刊行 e 不 过 ， 那 时 ， 过 个 转 体 痊 没 有 -种 正式 的 干部 科 积 在 会 务 的 
淮 行 上 ， 雍 感 杯 手 ， 因 之 ， 到 -一 九 -七 年 的 二 月 。 又 在 组 狗 召 集会 员 大 会 ， 议 订 
会 多 ， 分 配 区 域 ， 逻 由 董 计生 干事 结果 ， 局 克 斯 当选 震 主席 ， 哈 泵 培 (A.A. Her. 
3b) 副 之 ， 更 疯 杜 斯 卡 需 秘 书 ， 背 巷 (C.R. Runyon) 需 会 计 。 


此 和 合 美 国 的 业余 纸 穆 电 是 更 加 发 展 了 ， 据 一 九 一 七 年 的 统计 ， 业余 家 如 
涉 四 千 之 多 工厂 都 均等 於 业余 无 称 电 用 品 的 鼻 造 ， 电 讯 也 可 以 毋须 转 崔 而 得 站 
溃 欧 济 ， 政府 当 太一 - 般 的 业余 电 训 也 实施 了 顾 格 的 限制 9 


业余 纸 称 电 正 在 过 个 突飞猛进 的 过 程 中 ， 工 等 之 甸 突 然 铭 了 起 来， 而 美 
国 业余 纸 稼 电 的 战 前 史实 ， 也 就 此 结束 一 多 数 的 业 俘 家 部 在 炮火 连天 的 战场 中 
跑 走 着 ， 余 下 来 的 业余 电台 因 政 府 的 禁 介 而 停 上 收发 。 


直到 一 九 -一 人 年 休战 之 和 合 ， 美 国 的 国会 依然 不 全 取消 业余 抵 迎 电 收 发 的 
禁 售 ， 状 是 A.R.R. 工 主席 马克 斯 不 得 不 到 莫 盛 旺 请 求 开放 ， 但 是 没有 成 功 o 那 时 
, 四 分 之 三 的 业 父 家 膛 逼 留 在 法 国 ， 有 些 却 已 性 牲 共 场 场 ， 而 那些 安然 回 到 祖国 
的 业余 家 们 ， 汉 都 以 篇 有 重新 复活 A.RR.L 的 必要 。 过 时 ， 上 局 克 斯 便 企 种 绝 召 集 
董事 大 会 ， 专 庙 诗 论 联 盟 的 复活 问题 ， 参 加 的 容 有 十 一 个 老 会 员 一 依然 穿着 戎 
装 。 入 次 持 行 的 会 议 ， 中 不 能 使 会 员 感到 多 大 的 奥 奢 一 一 因 乱 政府 禁 合 寻 未 取消 ， 
, 会员 又 大 都 星 散 ， 基金 的 来 源 又 感 枯竭 ， 但 是 他 们 稳 不 灰心 : 他 们 殿 用 奉 纳 耳 
(B. Warner) 需 联 盟 的 第 一 任 会 计 员 ， 沦 向 谷 有 会 员 捐 肋 相当 的 基金 ， 沥 的 
刊行 Q.S. 工 . 郴 话 ， 籍 作 联盟 的 喉舌 ;同上 时， 更 不 断 地 要 求 政府 撤 消 禁令 到 了 一 
思 - 九 年 的 十 月 ， 禁 合 取 消 ， 昔 日 的 会 员 也 相 萎 加 入 联盟 , 重 谢 友 苦 ， 筹 划 将 来 
盟 而 业余 电 寿 的 电 浪 ， 也 得 向 外 发 射 -一 其 服务 放 业 他 抱 称 电 的 热 优 ， 初 未 稍 减 
状 台 前 ! 


花 和 后 ，A.R.R.L. 又 派 遗 了 许多 代表 到 法 国 巴黎 ， 和 其 他 二 十 二 国 的 业 
; 代表 相互 商讨 ; 到 一 九 二 五 年 四 月 十 七 日 便 成 立 ， 国 际 灶 记 无 绿 电 同盟 (Inot- 
erational amateur - Radio Union) 一 一 由 从 各 国 扰 称 电 业 入 家 图 体 所 和 组合 的 同 
也 oO 
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Qt 





到 了 最 近 ， 美 国 侯 有 执照 的 业余 幼 称 电 训 计 过 六 世 左 右 ， 她 已 彼 咒 坊 业 
余 扰 称 电 最 性 达 的 国家 。 


在 说 过 了 美国 业 通 扰 答 电台 的 实 刀 之 和 后， 对 走 其 他 各 国 的 业余 振 乏 电 情 
状 自然 不 谭 名 秽 ， 但 是 世界 上 的 国家 是 过 末 地 多 ， 而 本 文 又 乱 篇 幅 所 限 ， 随 着 ， 


假使 要 对 各 该 国家 的 业 通 近 光 加 以 电 述 ， 自 属 不 能 。 基 太 过 个 理由 ， 我 们 突 能 区 
痉 个 重要 国家 的 业 也 电 右 底 机 沈 ， 略 略 说 明 


英 加 〈 业 饼 呼 号 冠 宇 G) 记 
千 通 ， 14030_- 


政府 的 特殊 许 


些 通 业余 家 得 用 1730- 1985 千 过 ,7025 一 7275 
的 施用 ， 乡 


14370 于 过 。 然 笋 电 协 会 会 员 得 在 3520- 3730 千 过 息 发 射 : 如 有 
可 ， 得 用 28050- 23950 千 遇 及 5%070 一 59930 千 过 落 肌 3500 千 过 眉 
须 丹 格 地 受到 季节 及 时间 的 限制 o 业余 电 吝 不 得 从 事 认 电 斌 的 塌 秽 o 


法 国 〈 业 余 呼 号 冠 字 下 ) 业余 家 得 在 ， 
遇 ，14000 千 遇 ，28000 千 过 ， 


1750 千 ，3500 千 胃 ，1000 千 


56000 千 过 段 中 行 施 通话 或 通报 。 电 吝 电 流 有 秆 由 纯 
熔 丰 流 供 给 ， 输入 电力 以 百 驴 乱 上 限 ， 如 得 政府 特许 时 ， 亦 可 增 至 二 百 马 o 楚 转 
蕉 。 


区 (业余 呼号 冠 字 D ) 业 饼 家 自 能 在 3500 一 3600 千 过 ，7000--7300 千 
”14000 一 14400 千 ，28000-- 30000 千 遇 ，56000- 60000 千 尝 上 发 射电 识 o 电 训 
的 办 入 电力 篇 五 十 碗 ， 不 许 转 雁 o 


瑞 王 (业余 呼 忠和 完 字 AB) 业 余 家 得 在 3500- 3700 千 明 ，7000- 7300 千 过 ， 
14000 一 14400 手 过，28000 一 30000 千 ，56000- 6000 千 过 段 训 通 银 或 通话 o 亚 座 


1705 千 过 段 的 施用 ， 郡 要 得 到 政府 的 许可 。 电 训 输 入 电力 ， 最 大 不 得 超过 无 十 无 
o 禁止 转 奏 。 
引 利 时 ( 业 迎 呼号 冠 字 ON) 在 一 天 三 四 年 的 春季 ， 政府 直 承 认 业 他 电 各 
的 存在 。 过 这 需 3518 一 3553)7035 一 7264; 14070-- 14328, 28140 一 29850 以 及 56280 
以 上 攻 段 "在 这些 波段 里 通报 通 衣 均 可 。 电 斌 不 前 转 铂 ， 发 射 时 间 有 相当 限制 o 
1750 千 遇 段 的 施用 须 有 政府 的 特许 二 


西班牙 (业余 呼号 冠 字 EA) 在 7000= 7300; 了 于 4000 


二 14400,28000-30000， 
56000 族 千 过 眉 ， 业 和 通 家 得 相互 通 猎 ; 至於 1750 及 3500 两 了 过 段 的 通报 ， 却 要 得 
FREEEERERARRREEEET CE 下 ENTEOTIOEEEOEREREEREEDEEENEEEEETEEEECEEEIESEEEEIREEDECEETEEENDn 
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= 二 = 富有 用 业 读 亏 锥 读 


到 政府 的 公 许 。 通话 多 用 3500 及 14000 两 段 。 除 极 少 的 例外 外 : 任何 电 右 的 电力 
) 不 得 超过 五 二 无， 同时， 电讯 的 转 共 ， 也 在 严禁 之 列 。 





区 芍 牙 ( 业 饼 呼号 冠 字 CT) 业余 家 得 施用 国际 儿 称 电 会议 所 规定 的 任何 
业余 波段 。 电 剖 电 力 以 三 百 现 筷 限 9 


丹 变 (业余 呼号 冠 字 OZ) 在 3500;7000;,14000; 28000 落 段 以 及 1750 段 的 
1970 千 迪 一 带 ， 业余 家 得 任意 通报 通话 。 电 吝 电 力 惊 入 ， 最 大 不 得 超过 百 无 ， 同 
时 不 许 转 巍 。 

挪威 (业余 呼号 冠 字 LA) 政府 妈 许 业余 家 除 1750 千 胃 自 外， 得 在 任何 波 
” 段 上 通 艰 或 通话 ， 但 是 在 各 段 的 兆 称 上 ， 却 保留 若干 千 忆 ， 作 篇 组 种 一 -3500 息 
铝 留 40 千 过 ， 7000 段 保留 50 千 过 ，14000 段 保留 60 千 遇 ，” 8000 恨 保留 100 千 ，56 
5C00 自 保留 200 千 肖 “业余 电 训 的 最 大 输入 不 得 超过 五 十 无 ， 具 扰 开 紧要 的 订 舟 电 . 
讯 得 以 转 崔 外 ， 其 他 一 切 ， 概 所 不 许 


掩 克 斯 拉夫 ( 业 饼 呼号 冠 宇 OK ) 业 欠 家 得 在 3500 一 3600 千 遇 ，7000--73 
50 千 过 ，14000- 14400 千 过 ，28000.-- 30000 于 遇 落 外 上 行 施 发 射 o 电台 的 最 大 玉 
入 和 需 五 十 无 ， 转 徽 禁 止 o 


波 醒 ( 业 失 呼号 冠 字 SP) 在 1715 一 1800 千 胃 ，3535- 3565 千 过 ，7050-~72 
40 千 尝 ，14090- 14310 千 过 ，28160- 29830 千 尝 ，56300- 59680 千 通 雍 股 ， 业 亿 
家 不 但 可 以 通报 ， 让 且 渤 得 通话 o 电 吝 电 力 以 五 十 死 乱 最 大 限度 o 


我 们 中 国 ， 原 是 一 个 事 事 落 后 的 国家 ， 业 余 抱 称 电 更 不 能 例外 ， 何 驶 政 
府 之 光大 业余 扰 乏 电 ， 又 加 以 重重 之 有 格 的 限制 呢 ? 过 是 极 可 习 惜 的 事 一 一 天 浴 
是 在 过 个 非常 的 年 头 呢 ! 
根据 政府 颈 布 的 学 术 贡 验 扰 称 电 训 股 置 规则 的 规定 ， 凡 是 下 现 槛 肝 转 体 
或 个 人 ， 狼 交通 部 核准 后 才 得 设置 业余 电 吝 : 
一 ， 国 立 大 学 学 院 ， 理工 专门 学 校 ， 
二 。 立 染 的 私立 专门 肪 上 的 理工 学 校 马 及 理工 科学 学 会 等 合法 
国体 ， 
三 。 和 从 事 认 钨 称 电 学 入 的 研究 及 改良 ， 能 在 实际 上 有 所 页 册 赣 
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富 用 垩 苇 独 条 讨 三 = 
靶 (- 儿 二 ) 所 列 机 关 团 体 苯 明 的 国民 。 


沟 过 种 规定 看 来 ， 可见 业 余 詹 缚 电 之 在 中 国 ， 昆 决 没有 发 过 合 轿 勃 的 可 
能 的 ; 不 过 ， 业 余 家 的 精神 ， 优 充 在 那个 国家 方面 都 是 进取 的 中国 的 业 饼 家 何 
代 不 是 过 样 ? 接 作 者 所 知 ， 中 国 的 业 儿 电 训 悉 在 六 士 座 以 上 “〈 据 斐 者 所 知 在 成 前 
实 过 不 止 此 数 ) ， 但 是 他 们 大 都 不 售 癌 交通 部 登记 ， 过 是 因 需 太 调 登 妈 的 办 故 9 
假使 政府 能 兔 把 限制 稍稍 放 得 需 些 ， 那 末 ， 不 出 数 年 ， 中 国 的 业余 扰 称 电 ， 扰 疑 
的 将 会 起 上 业余 然 称 电 先 进 国 的 美国 的 ! 不 过 ， 一 方面 却 适 有 待 太 那些 已 成 的 业 
饼 家 忆 及 未 来 的 业余 家 之 积极 鹏 努力 ! 


至 讼 中国 业 和 通电 右 所 用 的 过 达 ， 规定 是 : 


1715-- 2000 千 遇 (波长 175- 150 公 尺 ) 

e 3500= 4000 于 过 (波长 85 一 75。，， 公 尺 ) 
7000-~7300 ， 千 过 (波长 42;8 一 41 公 尺 ) 

14000-- 14400 ， 千 遇 (波长 2104 一 20;8 公 尺 ) 

28000-- 30000 ， 千 过 (波长 10)7- 10 公 尺 ) 

56000-- 60000 “ 千 过 (波长 5)35 一 5 ”公民 ) 


各 段 能 否 通话 以 及 能 否 转身 ， 俱 然 明 文 的 规定 9 电 吝 的 电力 ， 不 得 超过 
泡 二 无” 


中 国 业余 钦 稼 电 襄 的 呼号 冠 字 ， 区 国际 扰 乏 电 会 访 方 定 需 XT 及 XU ; 但 
目下 中 国 的 大 部 业 族 电 右 都 是 用 XU 至 认 分 区 数字 ， 是 TI 代表 外 蒙古 ， 法 尹 江 
， 吉林 ， 末 窗 ， 浊 夏 ， 五 省 的 业余 电 吝 ，XU2 或 XT2 代 表 河 北 ， 热 河 ， 山 西 ， 组 
下 ， 察 哈 策 五 省 的 业 除 电 圳 ;XU3 或 XT3 代表 河南 ， 山东 ， 坪 省 的 业余 电 训 ， 
XU4 代 表 四 川 ， 隐 西 ， 甘 肃 :新疆 四 逢 的 业余 电 吝 ;XU5 或 XIT5 代表 青海 ， 西藏 
,西康 ， 替 南 ， 趴 州 五 省 的 业余 电 吝 ; XU6 或 XT6 代表 广东 ， 广 西 两 省 的 业 人 饼 电 
;XU7 或 XT7 代表 和 福建， 江西 两 省 的 业余 电台 ; XU8 或 XT8 代 表 浙 江 ， 江 苏 ， 
安徽 三 省 的 业余 电 吝 ; XU9 或 XT9 代表 湖南 ， 湖北 两 省 的 业余 电 训 9 


末了 : 作者 然 切 地 又 说 : 


“在 最 近 的 将 来 ， 中 国 的 优秀 份子 都 来 又 加 过 个 高 集 而 合理 的 业 饼 无 本 
电 事 业 : 以 不 折 不 撞 的 多 力 。 勇 往 直 前 的 精神 ， 求助 进 我 们 洲 后 的 业余 无 狐 电 事 
业 底 开展 ! 
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= 富 用 王 寺 瓦 锥 话 三 = 
调幅 


王 维 于 





发 香 机 和 发 报 机 的 不 同 ， 就 是 发 苦 机 比 发 报 机 多 - -种 调幅 的 装置 ， 但 是 

它们 的 基本 原理 还 是 相同 的 ， 入 是 少不了 振 温 的 部 份 。 如 果 发 理 杰 没有 疆 幅 的 侦 

人 备 ， 便 不 能 称 符 发 理 机 ， 它 所 发 射出 去 的 电波 ， 仍 然 是 

1 一 帮 等 幅 波 ， 和 结果 收 否 机 是 不 能 接收 ， 所 以 发 得 机 必定 

0 

RN 就 是 发 昔 杰 的 原来 高 遇 李 电 流 ， 要 它 的 振幅 大 小 ， 陷 着 

。 成 得 明 率 而 释 化 ， 发 射出 去 不 是 一 攻 等 幅 波 ， 而 是 负载 

六， 了 香 尝 或 车 衣 的 成 昔 过 李 的 高 遇 李 ， 如 第 一 图 过 种 将 ， 

所 “成 得 尝 率 寄 载 在 高 过 李 电 沪 上 的 装置 ， 就 称 需 调幅 的 装 
置 ， 翻 幅 的 装 吐 ， 方法 。 有 下 烈 的 数 种 : 

网 六 委 1。 鹃 收 天 称 电 沪 绊 幅 法 (Antenaa Current 

Absorption Method ) 





调幅 时 天 和 煌 上 放射 的 电流 有 一 大 部 份 损失 在 话 简 上 
, 所 以 庆 种 方法 仅 在 近 距 内 走 输 发 香 之 用 , 大 工 率 
的 发 音 机 另 有 好 的 方法 ， 它 的 装置 如 第 二 图 ， 将 伟 
疾 器 串联 在 天 粮 中 印 成 ， 傅 话 器 受 声 波 的 压力 ， 阻 
力 随 误 波 释 化 ， 似 是 天 称 发 射电 流 ， 亦 陷 传 疾 器 阻 
力 而 秋 化 ， 乃 成 调幅 。 ee 


吸收 天 银 电 沪 调 幅 法 ， 是 在 调幅 方法 ， 和 
再 幅 装置 中 最 简 宣 上 的 一 种 ， 因 篇 它 的 效力 不 高 ， 在 


[ 
1 
画 


2。 补偿 调幅 法 o (Compensated Method) o 


争 公 调 幅 法 的 装 慎 ， 是 传 话 器 与 一 部 份 天 迷 乏 唆 北 联 ， 如 第 三 圆 ， 釉 幅 
的 原理 ， 同 上 法 和 似 ， 当 声波 影响 人 恨 话 器 ， 轩 而 人 释 动 天 称 电 路 中 之 电阻 ， 天 久 发 
射电 流 乃 屋 秋 幅 "过 种 方法 的 驱 病 ， 也 是 在 传 话 器 电阻 十 损失 的 工 率 太 大 > 所 以 
除 近 距 肉 的 小 发 香 杰 探 用 外 ， 普 不 利用 过 秋 方 法 o 
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王 二 容 用 亚 污 电 外 苇 王 一- 


2. 柱 胡 疆 幅 法 (Grid Modulation) 


呈 己 极 届 幅 法 ， 过 名 称 的 来 由 ,就 是 因 

需 傅 话 器 置 在 己 志 路 右面 ， 传 话 器 受 声 波 影 乡 
; 而 影响 到 柱 诅 电压 ， 天 久 电 流 的 随 击 波 释 化 
? 乃 由 柱 极 电压 炎 化 而 来 ， 所 以 舟 篇 福 夯 调幅 

法 ， 但 广 极 炙 幅 法 亦 可 分 篇 两 种 ， 第 一 法 : 乱 

柱 电 压 炙 幅 (Grid Bais Modulation) ， 装 置 如 

: 和 第 四 图 A : 在 静止 时 ， 柱 极 已 得 到 一 稳定 的 负 

第 四 电压 : 如 对 传 话 器 说 应 ， 阁 简 释 压 器 的 初 航 称 

只 : 所 通过 的 电流 是 随 声 波 释 化 ， 成 需 且 动 的 直流 电 “， 沟 吧 器 副 乏 只 乃 感应 到 一 

个 电压 ， 方 向 与 橘 电 压 相 同 ， 柱 三 电 历 就 增加 ， 如 五 向 与 柱 标 曙 历 相反 ， 柱 匠 电 

压 乃 相 减 ， 可 历 的 随 声 波 而 增 减 ， 转 影响 到 屏 电 沪 ， 届 幅 便 成 功 ， 吉 种 方法 的 侣 

病 ， 就 是 贡 幅 的 程度 不 大 : 是 和 趴 空 管 常 因 肖 极 过 负 而 停止 工作 ， 所 以 过 种 方法 也 

多 用 在 小 工 率 约 昔 杰 中 o 第 二 法 ， 柱 曲 礁 调幅 ， 《Grid excitation Modujation) 

2 如 第 四 图 也 过 方法 的 点 再 与 第 一 一 注 福 电 压 去 
齐 幅 是 相 亿 ) 倩 话 器 影 池 释 压 器 而 及 柱 电 灰 

， 柱 红 的 电 礁 释 化 是 隧 了 人 和信 韦 或 否 交 而 释 ， 

“ 橘 电压 又 影响 到 扶 罕 管 所 发 射 之 电波， 天 角 
所 放射 出 去 的 便 是 调幅 波 ， 过 种 装 租 与 前 洽 
的 不 同 点 ， 就 在 柱 浅 的 固定 电压 ， 前 法 的 福 
极 是 配置 了 一 秆 固定 商 电 礁 ， 第 二 法 是 没有 
过 两 电池 ， 所 以 过 两 种 方法 也 可 以 不 分 开 ， 














煽 称 它 坊 柱 奢 铀 幅 方法 
第 四 囊 
3。 . 屏 极 调幅 法 "Plate Modulation) o 
屏 极 蛮 幅 傈 根据 情话 器 配置 屏 电路 
小 人 ， 屏 电流 因 屏 电压 释 化 而 释 化 之 原理 o 最 季 


| lg+ 罩 的 一 种 压 置 如 第 五 图 A ， 振 强 四 空 管 的 屏 
| | 门 。 引 中 福 电 达 估 话 器 熏 喷 器 的 影响 ， 而 绪 生 生化 
) 使 振 误 管 发 生 的 高 过 奉 电 流 的 振幅 ， 受 到 
2 >\， 调幅 ， 但 是 过 种 调幅 程度 仍然 不 深 ， 所 电 效 

人 力 帮 高 ， 因 篇 过 种 憾 幅 成 分 的 大 小 ;1 公 秽 屏 ， 

极 电压 爸 化 大 小 而 决定 ， 然 而 说话 由 传 话 器 
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-= 三 三 窜 用 王 二 党 锥 法 


糙 杰 器 感 呵 到 钓 电压 是 很 散 小 ， 所 以 对 屏 电 故 钓 影 玫 也 很 小 ， 假使 释 暑 器 壹 出 的 
电压 能 熏 屏 极 电 压 数 相等 ， 印 能 得 到 奈 好 的 性 幅 ， 炙 幅 成 份 能 天 到 1C0%， 罗 压 
器 输出 电压 旺 屏 电压 方向 相同 时 ， 屏 极 实 受到 志 昧 坦 屏 电压 的 二 倍 ， 反 之 两 电 帮 
相 消 ， 屏 电压 等 讼 零 ， 但 过 是 理想 ， 事 
补 恐 不 能 闪 到 " 所 以 不 能 增加 它 的 效力 
， 但 是 我 们 有 方法 铺 救 ， 就 是 因 释 古 器 
的 电压 释 化 是 在 成 否 过 率 匈 围 之 内 ， 我 
们 可 以 在 调幅 的 石 面 增加 一 二 授 或 得 遇 
夷 放大 器 ， 演 困 亲 就 能 解决 ， 如 第 五 图 专 
B 。 过 种 方法 ， 是 海信 氏 〈Heiss ng) 
所 发 明 ， 所 以 也 称 鸯 海信 氏 调 帆 ， 同 时 
因 禽 图 中 A.E.C. 的 作用 ， 使 屏 流 坊 一 常数 ， 振 漫 管 或 调幅 管 屏 流 叙 化 时 不致 影 
弥 到 屏 流 供给 的 数量 ， 所 以 也 称 和 但 定量 志 流 疆 幅 法 〈GonstantCurrept Modulc- 
tion) 圆 中 A.F.C. 之 作用 ， 在 海 氏 调幅 法 中 估 了 很 重要 的 地 位 ， 如 果 没 有 过 低 遇 
认 扼 制 乏 盟 A.E.C.， 党 种 届 幅 法 便 要 失效 ， 篇 了 要 解释 过 原理 ， 我 们 将 两 枚 时 从 
管 珊 凤 两 个 高 值 的 电阻 ， 如 第 天 加 A，R, 表 示 振 误 管 ，Rm 表示 笛 幅 管 ， 假 使 Ro 
的 数值 不 释 ， 而 Rm 是 释 副 的, Rm 上 电流 释 
动 ，Ro 上 包 流 仍 保 原 值 ， 过 电流 的 供给 ， 便 
不 是 一 常数 海信 氏 的 疆 幅 粮 路 ， 可 视 塌 第 
六 图 B ， 屏 电源 ”B“ 中 串联 一 低 过 李 扼 制 笋 
图 ， 此 狐 圈 之 迫 阻 ， 对 成 理 过 率 段 最 大 ， 此 
时 如 Ro 旺 Rm 双 和 埋 定 值 ， 两 面 之 电流 全 由 此 
电源 供给 ， 如 Rm 糠 化 〈 在 成 理 遇 率 之 内 ， 
因 Rm 傈 代表 疆 蛋 管 ，) 旭 R 亦 随 之 层 化 ， 志 源 所 供给 的 电流 仍 震 一 芝 数 ， 因 和 起 
Rm 之 释 化 在 成 音 遇 率 之 内 ， 扼 制 称 圈 的 阻力 磊 大， 电流 不 易 流 过 ， 所 以 Rim 的 
释 化 能 影响 到 Ro 的 电流 ，Im 小 ，Io 大 ，Im 天 ，Io 就 小 它们 的 人 释 化 恰 差 180"， 但 
过 与 调幅 没有 关 傈 的 ， 不 过 调幅 管 的 特 任 必须 和 与 振 滤 苞 相同， 否则 容易 绚 起 失守 
o 海信 基调 幅 ， 因 篱 它 的 番 岂 程 度 可 以 过 列 很 识 ， 所 以 它 兹 乎 娄 子 鱼 幅 法 的 生 耳 
2 在 业余 家 探 用 的 很 多 ， 站 旦 它 能 在 调 姑 级 中 增加 放大 和 级 > 使 绊 幅 成 份 增高 "不 
似 福 极 釉 幅 ， 不 能 增加 放大 级 ， 钨 使 福原 巡 负 丙 停 十 工作 。 
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= 富有 用 华语 党 惟 
中 雅 四 四 \ 四 号 长 短波 


插入 烷 圈 之 试验 


刍 庭 瑞 


北 
从 


一 上 
必 














本 文 需 应 用 中 雍 四 四 四 号 之 试验 殷 告 ， 其 中 所 述 之 改良 数 点 
确 需 一 般 朵 用 者 均 感 锰 趣 者 ， 跌 其 中 天 于 收 理 成 镇 方 面 因 时 间 关 傈 ， 
不 再 有 了 明日 黄花 之 概 ， 但 仍 不 失 需 一 实用 之 文字 ， 故 篇 披 载 如 次 
壤 湛 - 











在 科学 落伍 的 中 国 ， 现 在 也 有 短波 之 播音 电台 ， 过 一 点 也 能 看 得 出 我 国 
的 确 是 有 显 着 的 进步 了 o 同时 一 般 未 党 昌 短 波 激 味 的 人 ， 也 可 来 试验 一 下 ， 尤其 
是 我 寻 得 短波 是 非 做 不 可 的 了 o 可 巧 友 人 有 事 去 上 海 听 以 当下 就 托 买 了 一 套 中 克 
出 品 之 长 短波 乏 圈 回来 ， 就 想 照 实用 詹 线 电 一 浴 第 六 期 上 『 标准 三 管 长 短波 机 :| 
做 ， 可 是 因 需 我 只 遥 在 黄 简 中 聘 牙 ， 荡 上 且 因 需 经 济 关 傈 所 以 就 改造 了 一 下 ， 下 面 
就 把 我 试验 从 过 ， 及 改造 各 点 略 述 认 下 : 


第 一 就 是 减 去 一 级 底 放 ， 只 用 雨 个 30 号 蛙 空 管 ， 但 是 有 微微 的 失守 现 象 
， 所 以 就 把 它 改造 一 下 ， 加 了 一 个 .02MED 的 固定 电容 品 ， 探 用 近 阻 交 过 ， 初 航 
L* 就 是 把 爸 压 器 初次 级 串 连 起 来 ， 又 试验 悉 灵 ， 加 C 电 和 后 才 觉 其 音质 塌 十 全 十 美 
， 私 伏 C 电 4.5 或 9v 须 试验 定 ， 以 过 最 佳 点 坑 度 9 

















“全 辣 
ee 口 
BfA5V -C=-4 5 
9 


第 二 我 以 前 短波 也 售 做 过 一 癌 ， 可 是 因 需 接 稍 不 佳 ， 入 圈 不 进 2 而 致 失 
了 败 : 当时 所 用 调节 遇 这 之 可 慨 容 电器 篇 .000IMED 者 而 现在 若 答 之 不 用 : 则 未 名 
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=== 喜 用 亚 捷 老 锥 放 ==- 


可 异 ， 所 以 就 去 里 了 - 轩 ,.00105MRD 匈 可 臂 量 容 弄 虽 C4 例 21 花 囊 而 或.00]]15MED 
考 ， 吉 偿 只 和 硝 有 出 大 但 相差 尔 徽 ， 其 武 丛 结果 ， 蛙 星 散人， 中 然 没 有 微 动 刻度 能 
， 但 铺 动 .0)0]7MRED 普 ， 可 把 局 台 一 一 收 到 ， 苹 上 且 毫 低 兹 铁 ， 调 区 仁和 攻 先 动 Ci 
”到 完 公 转 准 时 ， 再 把 C. 转 到 五 十 度 ， 再 把 C+ 慷 出 ， 到 完全 生 出 时 再 把 Ct 屿 到 一 
百度 ， 再 把 C, 司 人 ， 所 以 可 把 针 和 区 度 分 需 之 百度 而 代 趟 微 动 刻度 艇 ， 汗 不 是 一 间 
又 经 次 又 实用 的 方法 吗 ? 和 我 同人 色情 末 者 ， 大 可 一 试 o 


第 三 就 C 跌 然 东西 小 可 是 起 码 上 事 膛 买 不 出 来 ， 就 明 有 也 很 芙 ， 不 合 
经 济 要 求 。 所 以 我 就 想 了 一 个 释 通 兴 法 来 代替 C ， 就 是 用 花 笋 在 14 号 裸 铜 条 上 狂 
十 圈 :用 呼 把 铀 入 这 出 些 则 容量 减 小 ， 插 大 则 加 大 “ 


全 机 刻 忠 ， 湾 晚 色 开始 试验 ， 长 波 方 因 有 中 央 电 吝 ， 故 不 能 收 得 外 壕 者 ， 但 
葡 日 中 央 停 播 合 ， 装 上 天 地 和 ， 上 海 电 力 较 大 之 电 吝 ， 也 收 和 到 不 少 。 因 和 需 我 目的 
在 短波 ， 所 以 就 很 用 心 的 把 ABC 三 稼 圈 细 先 的 歼 ， 繁 乏 圈 三 百度 一 度 不 漏 o 芙 把 
我 蓝 出 部 来 了 ， 世 界 的 呼 前 划 会 从 我 的 耳机 台 发 出 来 了 ， 所 收 者 尤 以 包 报 乱 多 ， 
的 的 大 大 的 ， 不 知 狗 些 什么 ， 我 想 以 后 一 定 要 红 练 电码 ， 那 床 会 使 我 轩 短 波 的 趣 
味 更 滤 厚 些 呢 ! 中 央 电 癌 在 B 贸 圈 中 被 我 找到 了 ， 是 所 收 各 电 宕 中 最 郊 的 一 个 ， 
是 晚 因 乱 才 做 好 所以 只 是 走马 看 花样 的 ， 收 到 了 就 算数 ， 每 因 电 右 都 不 去 巩 他 们 
的 呼号 ， 就 是 过 榜 的 匠 完 五 枚 线圈 ， 已 瓜 是 十 二 点 多 了 " 明天 还 要 上 妹 ， 所 以 只 
好 制 爱 不 果 了 。 过 就 是 我 一 个 简单 的 成 柄 银 告 ,所 以 能 过 到 过 种 完 靖 成 积 者 ;第 
一 当然 是 偿 俯 ， 我 吉 第 一 次 着 手 的 人 都 能 有 过 样 的 臣 绩 ; 第 二 就 要 角 功 从 少 圈 ， 
称 圈 篇 收 各 机 之 震 强 ， 中 比 出 品 之 入 圈 都 是 经 过 校准 的 ， 各 接头 都 已 指示 明白 ， 
故 克 不 会 失败 的 


二 二 全 全 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


请 趣 述 预定 第 三 笨 
实用 急 焰 电 妈 庆 
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729? 0 
家 级 重 常 训 闻 答 











电动 式 损 积 器 


陈 清 君 ， 汕 天 

(123 问 ) 现 有 220 伏 晚 之 交 直 流 外 差 式 六 管 收 得 机 ,其 末 儿 低 放 驻 38 忠 
。 提 声 跨 需 破 石 式 ， 现 气 将 其 改 需 电动 式 扬 击 踪 ，。 但 未 知 应 用 何 种 牌号 
者 袁 佳 ， 市 上 所 售 之 部 磁 圈 阻力 2500 欧姆 者 ， 未 知 适 合 否 ， 若 市 上 之 描 
疡 器 不 能 配合 此 机 用 者 ， 可 和 否 由 趴 厂 设 计 代 役 ? 


( 答 ) - 交 直 流 收 告 机 因 高 礁 电 压 限 止 ， 如 将 电动 扬声器 之 高 阻力 怖 磁 
图 伍 之 串联 和 后， 电 历 铠 将 低落 ， 而 致 影 法 及 收音机 之 亚 量 ， 市 上 所 售 电 
动 扬 剖 器 之 核 出 禾 味 器 适用 於 38 号 者 甚 少见 ， 惟 可 交 艇 语 代 乱 改 粮 ， 其 
价目 请 欧 营 业者 9 


30 通话 机 改进 


黄 志 丝 君 广州 市 黄 沙 策 市 大 街 廿 八 中 

〈124 问 ) 趴 刊 一 省 十 期 发 表 之 " 猎 济 30 通话 机 ”， 和 欲 试 装 一 架 但 慨 其 电力 
杰 小 ， 故 欲 将 其 振 漫 管 及 调幅 管 疏 用 45 或 71 号 出 电力 能 否 比 原 机 篇 
大 ， 双 改 用 45 号 其 空 管 时 高 压 多 少 伏 脱 ， 用 71 时 高 夯 多 少 伏 腕 ， 新 示 知 
篇 幸 ， 原 机 各 种 另 件 一 概 照 储 不 动 未 知 可 否 ? 


( 答 ) 该 机 如 和 欲 增加 琉 出 电力 ， 将 振 激 管 及 调幅 管 改 用 45 或 71 号 甚 是 
， 如 更 动 时 及 可 改 篇 10,.000 葡 姆 ， 五 互 特 之 称 毋 电阻， 其 他 雾 件 不 必 反 
换 ， 用 45 惧 空 管 时 ， 乙 电压 可 高 至 400 胸 伏 ， 71 车 空 管 时 亦 可 至 350 伏 


肌 o 
音 洼 澜 区 器 
候 殿 侣 君 ， 北 平 东 城内 草 胡 同 州 二 史 
(125 癌 ) 在 低 放 管 之 屏 标 上 ， 串 联 一 个 央 定 储 电 器 及 一 可 到 电阻 则 可 篇 
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富 用 垩 二 羽 引 讨 三 王 := 


吾 调 绸 节 ， 但 如 此 则 高 得 部 逸 去 ， 使 香 调 低 而 问 ， 请 间 有 何 祁 救 之 法 。 








( 答 ) 在 低 放 管 屏 路 串联 一 可 释 电 阻 及 固定 储 电器 之 理 调 调节 法 ， 乃 
在 更 释 梳 出 该 号 遇 达 特 性 ， 忌 如 可 猴 电 阻 之 阻力 及 储 电 器 在 革 遇 这 之 迎 
阻 其 低 ， 则 此 某 遇 率 之 电讯 序 由 此 低 阻 力 直 转 入 地 ， 不 由 扬声器 中 和 经 过 

.反之 旭 可 以 茎 过 扬 吉 器 而 发 声 : 在 上 述 之 可 调调 凶器 中 ， 如 和 欲 低 遇 这 
声 划 加 多 ， 甩 将 可 释 电 阻 之 阻力 及 储 电 器 之 迎 阻 配置 之 在 较 高 过 这 时 之 
狠 阻 其 低 ， 使 高 遇 率 讯号 克 低 阻力 而 入 地 ， 而 低 遇 棕 读 号 划 不 受 影 光 ， 
但 事实 上 低 过 率 志 和 理 软 出 量 北 未 境 加 ， 特 因 较 高 遇 这 击 理 抑 低 而 似 乱 显 
明 而 已 ， 反 之 如 欲 将 高 遇 这 汤 香 提高 之 亦 如 之 : 故此 种 理 调 天 和 节 法 东非 
将 收 鞋 楼 之 遇 达 特性 曲 统 延长 ， 不 可 谓 之 完善 ， 补 救 之 法 乃 应 用 一 种 所 
调 低 理 谐 辅助 禾 路 〈《Bass-Booster Circuit) ， ， 将 低 和 可 谐 出 量 提 高 ， 使 
收 香 杰 之 “ 柱 出 遇 率 特性 包括 篇 围 疹 加 ， 其 稼 路 详 组 当 篱 文 另 述 之 


再 - 生 让 中 放 
任 诅 君 ”重庆 巴 涂 克 壬 插入 电 训 
(126 间 ) 二 答 作 期 短波 外 差 式 收 香 机 底 有 75 三 极 部 作 差 明 率 振 滥 ， 则 6C 


6 之 再 生 圈 何 用 ? 再 工 FT 售 品 已 装 好 ， 此 Ls 如 何 加 入 请 妖 示 ， 再 此 机 太 
旷 杂 ， 今 改 以 6A7，6D6 和 后 用 37 柱 检 波 ，38 低 放 ， 藉 6D6 振 齐 以 收 等 幅 
波 ， 可 用 否 ” tt 图 略 可 否 ? 


〈 答 ) 6D6 中 放 释 压 器 之 La? 乱 再 生 图 ， 用 以 二 进 中 放 入 路 放大 效力 者 
* 如 售 得 之 中 遇 达 释 厚 器 已 装 好 者 可 将 其 粮 圈 自 隔 遍 置 取出 ， 用 30 号 狠 、 
糕 认 柱 极 圈 之 下 ， 图 数 及 粒 法 该 文中 已 阁 壕 ， 不 多 殉 ， 所 述 之 组 合 项 佳 
; 省 电 式 收 埋 机 之 称 路 亦 扰 泪 


直流 式 相 位 换 置 器 


李 一 九 君 ”江西 余 干 队 德 门 玉 号 

(127 间 ) 相位 换 芭 入 路 ， 可 用 亦 直 流 式 收 旭 机 否 ， 艇 人 有 一 收 辣 码 乱 34 
高 族 ，1A6 释 遇 率 ,34 中 放 ，32 第 二 检 波 ;30 及 1F4 低 放 汪 和 欲 改 成 1F4 推 
换 式 放大 轮 出 航 ， 30 能 作 相位 换 壮 器 否 ” 请 给 一 舟 路 表明 之 。 


(和 莹 ) 直流 收音 机 当 可 以 加 入 相位 换 填 器 而 得 推 挽 式 低 过 率 放 大 来 


49 二 答 才 二 期 


Rs 


-三 三 寡 用 业 污 电 锥 旋 = 二 


间 所 还 以 单一 30 作 相位 糙 换 工作 则 不 可 能 ， 须 二 焦 始 可 ， 现 代 气 一 称 路 
如 附 圆 ， 及 之 阻力 基 一 次 校准 后 以 后 不 须 更 动 ， 校 验 时 可 基 收 理 机 扰 讯 





0oSMFO 





号 软 入 (或 固定 讯号 输入 如 用 振 强 器 等 ) 时 1F4 之 屏 回 路 在 X 虎 〈 圆 中 
义 未 给 入 ， 其 地 位 乃 在 1F4 接 至 磷 历 器 之 一 端 o ) 各 串 以 一 0-50 稳 安 培 
之 电流 表 ， 杰 更 R 之 阻力 ， 至 二 管 之 屏 流 相 等 o 


扩大 欧姆 表 穆 力 


候 惧 售 君 ”北平 东城 由 草 胡 同 放 二 号 乒 
(128 问 ) 趴 刊 第 -从 第 九 期 及 林 君 之 得 记 电 
表 自 作法 中 ， 言 阻力 数 可 量 自 0-100,000 欧 姆 
”但 如 和 欲 加 量 至 0-], 000, 000 欧姆 应 怎样 改 

装 ? 





45V 


欧 -，， 姻 寓 
姬 表 池 
| 入 (和 莹 ) 可 如 附 图 将 电池 增加 至 45 伏 股 ， 
2 蓄 另 加 一 4000 欧 姆 之 电阻 与 电池 串联 ， 此 和 后 
0-1MEG 所 量 得 之 电阻 数值 可 将 表面 指数 乘 十 邹 得 


现 灯 秋 降 奈 电 阻 计 算 
沙 诚 痪 君 ， 苏 州 高 等 法 院 
(129 问 ) 其 空 管 用 25Z5,43,36,37, 不 用 释 压 器 直接 220v, 交 流 ， 须 压 焉 闻 7 


,4 伏 胶 ， 依 欧姆 定律 计算 电 胃 R= 了 JI 其 电流 [是 否 如 趴 空 管 攻 极 电 流入 
数 1.2 安 培 抑 别 项 电流 不 明 算法 ， 务 新 示 知 需 感 。 


〈 答 ) 如 其 空 管 将 垂 底 傈 由 联 则 其 通过 电流 相等 ， 即 ,3, 安 培 : 依 及 


三 均 二 二 其 50 


= 三 三 = 写 用 业 污 沁 锥 讨 王 王 = 


= 卫 /I 训 之 旭 157.4/.3 三 524,3 欧 姆 ， 但 2525 屏 极 不 能 受 220 伏 腹 和 之 高 礁 ， 
如 和 欲 用 放 220 人 钛 有 志 源 上 ， 异 标 向 须 另 加 电阻 降 压 o 


飞利浦 Al+L 项 空 管 


瓜 务 光 君 ， 广 州 光 考 路 灵 勤 大 学 

《130 间 ) 飞利浦 公司 出 品 Al41 芙 空 管 是 否 空 间 电 荷 管 ， 此 种 呐 窑 管 屏 
压 刻 可 极 低 何以 极 少 应 用 ， 是 否 具有 巨大 缺点 ， 以 致 虑 用 起 来 所 得 不 傍 
所 失 呢 ? 








〈 答 ) 飞利浦 Al141 摧 空 管 塌 普通 之 幢 橘 管 ， 任何 幢 桶 式 芮 空 管 ， 
兴 乎 均 有 空间 电荷 现象 ， 其 所 以 能 用 较 低 屏 礁 之 原因 大 致 吉林 极 涂 有 蛙 
各 放射 物 质 ， 或 屏 极 表 面 甚 大 之 故 ， 其 不 能 普 逼 应 用 之 理由 不 群 ， 据 个 
人 烃 验 Al141 式 时 守 管 肖 无 巨大 缺 ， 惧 炊 稼 较 易 损坏 耳 o 


本 证 问答 部 刘 事 
本 店 三 部 所 不 之 中 丝 电 机 厂 基 战 前 本 位 认 上 海南 市 ， 亿 虐 事 爆发 后台 日 
中 将 各 件 抢救 出 厂 ， 时 间 非 常 盒 促 ， 是 以 本 庄 -- 部 分 待 答 之 问答 均 不 克 揣 出 ， 吉 
需 不 幸 之 至 ， 蔚 者 如 以 前 便 寄 来 问题 而 未 得 履 画 者 ， 皇 仍 用 本 期 本 读 所 附 之 问答 
兢 寄 来 ， 当 邹 需 解决 不 谈 。 


最 近 脖 到 美国 MAGNAVOX 喇 叭 双 有 
到 申 前 次 8 寸 及 6 寸 径 因 货 告 缺 有 上 弈 铬 往返 
抱 秋 万 分 现在 向 偶 诗 位 从 速 选 风 因 仍 到 货 不 多 
之 故 其 壬 料 上 乘 香 质 优美 然 唐 多 述 也 
12 寸 径 售 价 $ 26.00 
10 寸 径 售 价 $ 16.00 
8 寸 径 售 价 $ 14.00 
6 寸 径 舍 价 2$ 8.00 
5 寸 径 售 价 $ 7.00 
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-= 三 三 窜 用 业 庄 人 沥 锥 读 三 


参 考 和 缆 路 
STEWART WARNER MODEL 1421 wW.YC， 
以 一 千 欧 姆 办 阻 之 高 电压 表 ， 测 得 之 电压 如 下 。 
第 一 检 波 振 温 ”中 放 大 ”第 二 检 波 ” 核 出 整流 
6K7 6K7 6J7 6F6 6X5 
屏 极 05 
樟 柱 极 105 
队 极 20 


各 管 之 答 熟 (He 
ater) 电 礁 需 5.7 交流 。 第 
一 检 波 及 柏 温 6K7 之 故 电 
压 乱 十 17 伏 胸 ， 然 是 管 除 
酸 回 路 3.000 欧 姆 阻力 两 端 
测 得 。 昆 管 之 柱 负 电压 需 
一 3 伏 脱 ， 也 礁 除 极 回 路 
500 欧姆 阻力 之 雨 端 测 得 
o 中 间 明 牵 放 大 6K7 之 除 
压 电 压 因 音量 习 季 器 之 不 
同 而 机 , 音量 油 侯 趴 并 囊 
最 大 时 起 2.5 伏 腹 ， 最 小 
时 篇 30 伏 腹 o 轩 出 6F6 之 
负电 压 禹 14 伏 觅 ， 在 320 
欧 旭 阻 力 之 两 端 测 得 。 
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-< 兰 

做 乔 妥 “局 
从 本 读 去 年 因 环境 关 傈 而 辍 站 以来， 不 知 不 觉 已 有 整整 的 十 个 足 月 了 ， 
在 过 十 个 月 中 关心 本 证 的 芒 者 或 有 劳 钵 枉 着 或 有 夯 电 催促 复刊 的 ， 余 乎 日 有 十 数 
区 我 站 对 众 过 些 热 这 受 汐 本 和 法 的 读者 司 去 ， 除 了 坎 心 巧 数 他 再 的 热 卉 和 用 
' 呆 当 的 语气 请 了 他 站 险 吕 耐心 一 下 之 外 ， 我 们 就 华 关 吉 些 交 者 开 蝎 认 我 门 的 勇 毛 ， 
努力 排 疹 一 名 困 交 ， 规 恋 重 行 出 版 的 计划 ， 络 於 秆 二 答 十 二 期 以 得 顺利 出 世 非 但 
糯 者 觉得 天 喝 安 吓 ， 我 想 落 位 一 定 也 觉得 非常 次 喜 ， 间 是 我 过 驯 还 可 以 报告 爱 淮 
本 菠 芒 者 一 个 更 角 负 奢 的 消息 的 ， 就 是 本 证 将 永 速 朵 镭 出 版 ， 第 三 矢 第 一 期 在 下 
- 月 的 第 一 日 也 可 以 和 许 属 见 而 了 o% 它 稚 然 在 这 个 非常 困苦 的 青 碟 庄 : 再 生 “， 但 昆 
它 的 内 容 非但 不 减 绊 ， 兹 日 将 更 加 的 使 其 精彩 ， 方 不 致 齐 负 落 君 的 雅 意 ， 以 下 是 

益 点 我 们 乘 此 复刊 的 机 会 要 报告 给 我 们 藏 者 的 


第 一 是 本 潜 辐 辑 部 人 事 方 面 的 ， 前 辐 者 靖 微 雇 先 生 因 需 也 狗 上 的 关 傈 ， 
在 不 久之 前 被 狂 至 内 地 去 服务 了 ， 当 然 他 已 不 能 再 策 杆 本店 ， 所 以 以 后 的 糯 萝 将 
不 得 不 由 我 代 夺 奉 部 训 才 力 最 得 能 的 我 来 担任 了 ， 靖 先生 的 文 名 可 说 研究 抱 穆 电 
的 同志 没 一 个 不 知 的 ， 以 前 他 中 然 久 公务 的 也 力 来 主 罚 本 话 ， 已 涡 绰 乎 有 人 饼 ， 把 
本 证 的 根基 巾 评 中 遇 鱼 的 璧 划 培 植 得 非常 寞 固 ， 以 后 本 部 的 全 人 当 一 本 着 他 的 方 
人 对 进 行 ， 务 使 不 负 现 在 处 在 潜 地 的 二 位 前 灶 者 失 电 ， 过 圳 我 们 还 得 重申 一 下 木 哇 
不 释 的 宗旨 ， 就 是 ' 本 读 是 读者 自己 的 杂 读 ”， 任 何 可 以 改进 本 读 的 计划 ， 我 们 部 
顾 意 氏 心 接受 ， 厢 意 在 可 能 各 围 内 仅 量 的 改良 之 以 符合 阁 者 的 口 昧 。 


我 们 以 后 的 稿 御 三 而 ， 仍 将 着 重 讼 实验 一 方面 ， 业 多 报 省 也 是 我 们 的 方 
人 儿 ， 跌 然 在 党 时 此 ， 全 国 的 业余 同志 淮 乎 他 是 消 声 沈 毛 ， 无 法 开展 ， 我 们 将 仪 力 
的 给 他 们 以 急 要 的 精神 食料 ， 在 可 能 句 围 内 振作 一 些 ， 常 然 业 饼 者 的 精神 泪 不 他 
在 他 的 Rig 和 的 存在 熏 否 ， 相 反 的 他 必须 要 路 时 和 前 进 的 外 界 空 所 接触， 三 可 在 他 
有 楼 会 发 展 。 重新 撤 太 认 热 病 的 容 气 中 时 ， 仍 售 不 失 需 一 个 合乎 旦 代 的 Om ， 基 
余 的 稿件 成 分 分 配 仍 依 以 前 的 一 榜 ， 同 时 我 们 诚意 的 征求 谢 位 能 蝎 和 给 一 些 害 用 的 
稿件 ， 来 充实 本 让 的 内 容 

过 期 本 读 的 稿件 自 于 逮 相 常 的 不 差 ; 陈 莉 测 君 的 一 篇 “第 一 检 波 奥 振 强 
回路 的 同 埋 调 节 ” 常 然 乱 一 般 研 究 外 差 式 收 井 机 同志 所 爱 藏 的 ; 蒋 元 菲 君 已 和 吵 
位 入 诞 了， 党 期 中 他 特地 吉本 车 俩 计 了 一 架 不 用 释 压 器 交 过 的 台 力 言语 放大 器 ， 
下 期 需 本 读 第 三 答 的 第 一 期 ， 我 们 预定 震 厂 放大 器 特辑 .] 文字 的 已 经 攀 定 的 有 二 
篇 [ 高效 力 的 三 十 无 特 强 力 放 大 器 J [ 乙 类 低 遇 率 收 大 器 之 激励 释 压 器 襄 计 】 等 


等 ， 不 及 人 备 载 ， 粮 之 ， 决 不 会 使 读者 失 瞩 的 。 
所 三 交 ， 
四 下 
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比 考 阅 签 用 狂 
























































(一 ) 欧 问 者 须 用 此 问答 抵 ， 用 简明 字句 ， 贴 上 下 印 封 贴 ， 寄 本 厂 需 名 部 ， 当 全 序 答 覆 之 o 

(二 )= 问题 须 用 墨 笔 或 器 水 笔 沉 于 格 内 ， 如 用 铝 笔 千 书 寅 不 清 者 ， 恕 不 答 覆 ， 纵 图 另 用 白 多 o 

(三 ) 问题 都 以 无 桩 重 常识 名 术 需 限 ， 如 有 关 商 店 营业 或 工 丘 设计 等 ， 不 便 宣 伤 者 ， 恕 不 答 材 。 

(四 ) “来 本 每 问 本 外 堆 须 附 邮 票 生 分， 以 便 答复 o > 

(五 ) 凡 已 各 本 庄 发 表 之 问题 ， 不 再 画 复 o 

(六 ) 凡 欲 代 需 纲 言 给 图 者 ， 皇 先 将 详情 示 知 ， 另 行 通知 设计 避 多 少 ， 普 通 管 阁 答 要 的 同 题 ， 另 收 岗 





请 以 此 纸 裁 下 ， 上 贴 上 信封 。 


寄 上 海南 京 路 和 劳 合 路 七 七 号 
中 政 扰 炸 电机 厂 久 辑 部 


www 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 全 人 人 人 一 去 关 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 一 一 一 一 一 一 一 -| 


自 寄 





7 
上 


内 政 部 登记 芳 警 字 第 四 九 五 七 号 


三 客 sm 地 汪 全 wa 


下 时 蕊 POPFULAR 愉 ADIO MAGAZIN 
第 二 二 工党 二 划一 六 玫 


中 华 民 国 雪 七 年 六 月 一 日 出 版 





主 祷 潘 烛 先 每 月 一 期 图 一 日 出 版 
版 一 骨 吴 英 剑 | 全 另 售 :每 册 实 洋 二 角 
并 发 行人 朱 ， 佩 ， 中 | 定 预定 : 公 年 十 二 期 国 种 起 元 二 和 角 

发 行 氛 中 吏 扰 称 电 楼 厂 年 年 六 斯 国 铝 一 元 二 角 
所 上 海 劳 合 路 七 上 七 路 

电话 : 五 --D | 价 国内 到 属 在 内 国外 照 加 

有 印刷 者 生 美 印 刷 所 地 票 代 洋 九 五 折 以 - 角 以 下 塌 限 
事 上 海山 东 路 二 O 〇 二 费 | 可 


电话 : 九 二 五 一 经 售 处 :请 参半 广告 栏 。 








地 位 期 数 每 期 | 定年 | 公 年 
lnsfde Front 00ver 封面 内 全 页 | 70.00 ， | 330.00 “| 470.00 








(Outside Baek ,， 封 底 外 全 页 80.00 | 380.00 | 670.00 
nslde ,， ,， 封 底 内 全 页 60.00 280.00 | 500.00 
Drdinary Full 普通 全 硕 | 4000 | 190.00 | 330.00 
1 Half 普通 小 页 | 2500 | 12000. | 210.00 
(narter。 普通 四 分 之 一 T5.00 72.00_ | 125.00 
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油 志 性 汪 几 下 地 
吉 避 避 定 入 车 吕 
车 污 部 珊 次 画 芍 











(一 ) ”本 墙 各 门 所 有 的 无 钊 电 实 验 ， 理 输 ， 新 站 ， 图 照 以 及 科学 水 品 文 等 ， 艇 洽 自 搂 翻 浮 
” 只 迎合 读者 需要 和 灸 趣 的 一 概 狂 迎 


(二 ) 来稿 须 照 本 亦 格 式 ， 樟 雹 清楚 ， 行文 弄 简 ， 如 有 照相 图 才 ， 亦 须 葵 赴 缮 明 ， 避 障碍 
请 妖 亲 居 明 出 处 


(三 ) 来稿 本 雯 有 删改 榴 ， 刊 载 僵 版 机 亦 足 本 塌 听 有 ， 但 预先 声明 的 ， 不 在 此 例 o 
稿 未 未 圭 明 通读 地 址 和 和 姓名， 以 便 通 屈 或 致 酬 o 


(五 ) ”一 经 刊载 后 之 稿 ， 序 在 月 底 改 酬 ， 独 每 千 衬 有 一 元 至 大 元 的 稿费 ， 通 贰 无 酬 5 于 有 昭 
另 奸 ， 重 实 不 重量 ， 玛 稿费 章 至 中 将 和 营业 部 侈 现 " 


(六 ) “ 收 到 之 稿件 ， 挎 验 登 城 三 否 ， 概 不 退 导 ， 但 附 足 邮资 的 ， 亦 得 退 漫 


一 鲁 称 兰 茎 


收 稿 虑 : ”上 海 劳 合 路 七 十 七 号 中 歼 艇 入 电 宙 底 筒 可 部 9 


Abeeobee 有 


， 萌 用 中 比 优 等 出 品 


ww 








你 有 过 许多 闫 题 要 解决 吧 。? 


AR 

“ 吐 最 00036 志 法 委 特 鸭 如 化 让 所 收 节 基 波 兵乱 五 天 O 公 尺 ， 移 国 
、 一 双全 所 吾 利 粮 疾 如 用 一 肝 直 径 的 入 轿 管 ， 朋 用 级 号 元 炉 艺 消 图 ? 
四 、 三 二 天 大 训 和 的 稳 图 如 在 一 时 直径 的 请 和 称 图 管 肌 所 本 适用 徐 号 徐 


糙 并 圈 ? 如何 料 法 ? 
因 从 钠 沪 包 称 在 时 长 度 度 内 可 以 线 多 少 圈 ?十 八 号 作 秽 包 和 粽 呢 


克 


德 笋 电 速 算 作 
乏 图 届 计 


和 都 可 以 在 三 分 甸 的 短 时 间 内 给 你 一 
人 白 而 精 催 的 答案 ， 鳞 须 计 算 ， 人 人 


精密 准确 迅速 商 易 


附 详 细 使 用 褒 明 
每 具 实 价 八 角 


〈 外 堆 持 号 寄 咒 一 角 李 票 代 洋 十 足 通 用 ) 


中 芭 乱 桩 电机 认 编 辑 部 经 售 


改正 补 衣 as 光 而 光纤 


| 


以 








一 “工程 与 凶 务 北 重 范围 Ce - 材 于 人 


平 味 ; 是 钨 入 电 常识 旗本 与 重要 岑 考 书 考 时 : 是 求 星 业 求 部 染 的 捷径 浴 人 备 性 








琛 着 TEL TITTTT | 
区 机 二 再 TDRNEIS 2 
人 外 ” 椅 书 
外 衷 牙 上 亚 记 车 TS 二 汉 已 
人 TH 号 训 
炸 委 撒 二 有 2 落 因 
第 :全 二 合 -外 兴修 
未 情 路 0 
交 汪 上 
人 分 八 册 . 稚 
代 印 了 角 汉 台 警 
什 As 号 货 照 字 
机 LTTTILITTLELTTL 
售 
外 乱 广州 “ 沙 基 路 插 移 志 训 李 标 君 羔 口 ” 志 地 德 局 周 病 温 君 
代 | 。 青岛 ， 电 地 机 局 工务 巢 施 复 震 君 垦 吉 “三 多 街 二 号 曙光 币 粮 电 社 


坦 虑 | 天津 ， 温 大 道 99 号 信条 公司 张 鲜 马 君 


究 用 扫 折 志 佬 理 侍 


项 微 应 和 著 潘 煜 先 助 篇 
修理 无 综 电 ， 可 狼 得 意外 的 : 酬 报 ! 经 台 ! 枫 趣 ! 





构 三 十 万 言 “一 百 磅 厚道 林 钨 精 印 8 到 "x65" 
0 本 二 成 
修 题 。 其 对 ， 逢 技 经 

之 ， 每 然 照 处 晶 过 
4 受权 人 不公 头 和 血 的 理 移 
co 合 估 人 盆 人 小 号 A 全 
供 附 知 公事 能 浅 
Rs 
及 慷 愉 震 量 页 攻 千 合 关 源 . 
自问 然 知 理 通 ， 唱 明 
职业 修理 者 的 看 家 本 领 关 铸 玩 好 家 的 高 等 庄 阅 
实 债 精 装 240 在 时 2.00 拼 号 于 费 行 本 -- 


预 交 ; 二 洛 注意 地 人 数 桂 装 本 : 
_ 余 了 境 可 E 即 党 于 索 不 误 特 此 声明 韶 致 笋 1 0 


Geriman-Make Bakejlite 
Antenna Knife Switch with Lightning Arrester 


全 





思 刀 双手 “ 每 只 $0.30 全 刀 俘 “每 只 $0.60 


美国 PREMIER 电动 提 声 器 

时 科 与 发 音 均 优良 机 常 巾 出 释 压 器 
适用 基 47 或 2A5 ， 肠 役 圈 2500 焉 姆 直径 五 十 
及 六 寸 ， 


关 寸 实 僵 $ 7.00 








二 一 cai ae suisaummn 


中 溢 国 放 


最 新 出 品 
第 四 二 三 号 No, 423 第 四 二 五 号 No. 425 


优等 低 通 率 敬 灰 器 


AUDIO FREQUENCY TRANSFORMER 





低 金 
成 阻 美 属 
各 但 入 外 
超 各 网 过 
时 二 漆 
RATIO No. 423 一 35-1 每 只 $2.50 
RATIO No. 425--51 每 只 $3.00 


中 型 优等 可 释 储 电器 
PRECISION VARIABLE CONDENSER 
适 人 于 低 电 力 发 射 机 


No. 1141 CAP. .00035 MEFD. $ 10.00 
No,. 1121 CAP. .00015 MED, $ 5.50 


绝缘 优 民 
容量 弟 足 


-一 一 一 一 一 人 ~ 全 一 全- ~ 一 一 一 一 一 ~ 一 一 一 一 一 


适用 关 低 电力 玖 射 机 或 收 理 术 


No. 1043 CAP. .0005 MED. $ 5.00 
No,. 1073 CAP. .00035 MEFD. $ 4.60 <s<<S 
No. 1929 CAP. .0003 MED. $ 4.00 RN 
No. 1021 CAP. .00025 MEFD. $ 3.80 S > 
No. 1013 CAP. .00014 MED. $ 3.50 
No. 2113 CAP. .00014 MED. $ 5.00 


(人 双 叉 Two Gang ) 


中 冯 恩 搜 志 山大 世人 电 








最 新 出、 名 
第 五 五 四 号 No、554 
要 鲁 、 人 ”从 


AUTOMATIC KEY 





紧 贴 式 芮 空 


全 四 己 蕊 二 攻 | 汪 司马 下 
No, 40 通 用 讼 ST-2 式 之 鞭 宰 管 ， 鼠 
C6，2A6，2A7，2B7，6A7，6B7，6C 
6)6D6，6F7，38，39/44 077，8， 
7，77，78 ，79，8，89， 等 各 号 
No. 4 .适用 讼 ST-4 式 之 扶 窒 管 
如 凹 杠 式 22，24A ，32 ,34 及 35 等 各 号 


定价 每 套 一 角 四 分 
”上 海中 扰 丸 电 杰 说 出 品 





中 夷 国产 无 线 电 另 件 
及 实用 优 狠 电 杂 语 猎 售 处 


德 安 公司 | 和 本 幅 无 和 线 电 和 神 
梅县 十 学 街 北平 西单 丽 场 


复 非 无 株 电 器 行 | 楚 交 电 匀 公 司 


江口 特 二 区 五 族 街 
汉口 前 花 楼 对 面 汉 品 里 十 号 


傈 辈 无 稳 电 公司 | 松 壁 电器 材料 行 
渗 口 保 莫 街 五 十 大 呈 | 汕头 花 微 十 字 街 三 十 七 号 


华南 优 线 电 条 行 


长 沙 小 四 方 塘 四 二 一 号 


州 庆 
根 省 号 


本 号 经 售 国 产 无 绿 电 用 品 及 各 国 用 可 志 另 件 俱全 惠顾 无 任 坎 迎 
地 址 广州 惠 受 西 路 三 〇 三 号 





3 汶 人 园 广 电 才 
工商 电 业 行 前 州 议 得 便 
人 籍 国 
及 归 着 
级 。 中 “ 电 拓 下 是 
生 、 天 人 区 0 件 
另 国明 美 八 及 
件 新 洛 5 名 
广 糖 行 ” 十 八 甫 北三 十 四 号 人 沦 加 
州 分 行 ”太平 南 路 毒 百 十 号 伏 粮 
三 | 
到 善 之 电器 商店 
区 
5 明珠 电 融 人 行 
烃 售 中 歼 国 产 无 线 电 
下 罗 售 国产 钨 糠 电 材 料 
人 地 址 广 师 于 作 甫 大 十 大凡 





0 


和 全 一 一 一 全 一 一天 天 和 斑竹 往 入/ 必 


去 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


~ 全 入 天天 天天 玉生 一 怀 玉 斑 一 必 亚 和 代 必 和 own 


IF | 长 已 逢 迎 加 摘 千 张 外 
光 抽 下 了 归 以 站 炎 坎 三 
灌 交 上 认 贞 起 中 区 入 地 
所 汉 廿 尽 根 问 赂 野 党 








地 址 ' 广州 十 八 下 北 爹 号 


2 
专 me 





基 | 二 二 闭 民 于 王 构 医 o 则 尊王 tanR 革 


人 ~ 一作 心 一 改 人 ~ 一 一 一 一 一 一 一 


电报 插 号 WORLD. 


ar 人 一 信人 人 一 一 一 全 人 ~ 人 AAA 人 仆人 AS 人 人 一 一 一 一 一 和 一 人 








本 厂 痉 售 巾 来 品 之 一 部 人骨 


SANGAMO 是 作 麻 001 003 ”0005 二 .40 
TRIPLITT 交 丰 流 二 用 万能 电表 40.00 
3 装 好 者 电池 箱子 校 验 衬 在 内 75.00 
REE 二 连 可 释 储 电器 .00036 4.00 
三 00036 5.00 
了 四 沪 .00036 10.00 
ASTRA 4MFD 电 液 储 电 器 525V. 二 
0 525V. 1.60 ， 
0 600V. 2.40 
MAGNAVOX ”6 寸 径 电 友 揭 贡 串 0 
人 8 本 14.00 
训 10 计 由 16.00 
1 26.00 
PREMIER 6 汉 芝 庆 7.00 
CROWE 飞机 式 刻 度 般 三 寸 径 3.50 
思 四 才 径 4.50 
NA-ALD 腰 木 金属 蜂 空 管 骨 座 1.50 
CENTRALARB 电位 器 ; 连 开 天 1.60 
5 不 严 开 天 1.35 
CONSOLIDATED 各 乔 颜 色 软 继 线 和 友 .08 





1 


有 


中 
优 等 银 


THREE JNCHES 
DIAMETER 
三 十 直径 

No, 460 空白 

No. 461 Oscillator 医 
No. 462 Amplifier | 了 
No. 463 Buffer 
No. 464 Antenna 
No. 465 Plate 


No, 466 Grid 


定 价 


除 国 彦 





新 出 


[本 
日 吕 


面 列 度 如 


DAIL PLATE WITH KNOB 


罗 
0OSCILLATOR 


每 只 $ 1.20 名 底 办 字 甩 不 旋钮 装置 简易 | 









No. 454 


么 行 


en， 


人 金属 度 艇 ， 昧 底 和 白字 ， 送 用 大 收音 机 上 作 刻 度 舰 开关， 得 量 等 
(可 配 用 No.263 号 尖 头 有 看 木 旋 锂 ) ] 


中 到 无 姓 蝎 宰 褒 油 


久 二 二 


FOUR INCHRES 
DIAMETER 


四 寸 识 径 
No, 470 空白 
No. 471 Antenna 


】 No. 472 Oscillator 


No. 473 Amplifier 
No. 474 Bufter 
No. 475 Plate 
No.476 Frid 
定 价 
每 只 $ 2.00 





外 








II 七 共 路 网 旺 岗 著 古 小国 愉 月 让 医 于 所 否 站 志 和 册 天 
妊 灵 盯 抱 有 番 获 诈 活 墅 b+ hh 并 生机 堵 总 化 翅 赤 似 器 殷 睛 医 东 碌 ，  ， 1|1 赂 十 !| 受 


| 


| 
上 


山 





CE 
二 DLL 
三 一 全 CE) 


| 守 鳃 加 岗 碍 | 
可 煤 过 本 重 十 | | 
| | 


电 
仿 大 页 南 


性 


中 政 捧 想 电 机 认 厂 
ff 
如 
能 
捕 
中 
每 
和 


和 
今年 本 腰 


精心 像 作 
” 究 需 向 种 圈 人 出 品 请 注意 下 期 揭 腾 


De 
4 


中 
| 


时 
| 
| 
| 


| 

， ) 4 | 

同 站 还 归 答 习 ) | 
| 

| 


